cwOk commodore 



Computer Systems 

Division 

1200 Wilson Drive 

West Chester, PA 



CONFIDENTIAL 
PARTS 
INFORMATION 



EFFECTIVE DATE: 6/1/88 



FOR PARTS ORDERS CALL: 

TOLL FREE 1-800-874-4799 
IN PA. 1-215-431-9144 



PLEASE NOTE: 

MINIMUM PARTS ORDER - $50.00 



ALL SHIPMENTS ARE F.O.B. WEST CHESTER 

PRICES ARE AS OF JUNE 1, 1988 AND ARE SUBJECT TO CHANGE 
WITHOUT WRITTEN NOTICE. THESE PARTS MAY BE NEW OR 
REMANUFACTURED AT COMMODORES DISCRETION. 



ISSUE DATE: 6/1/88 



PARTS ERRATUS-JUNE 1988 

PLEASE NOTE THE FOLLOWING CORRECTIONS TO THE 
JUNE 1988 SERVICE PARTS BOOK 



1) PAGE 3 - PC10 CPU DIAGNOSTIC KIT 319984-01 CHANGE TO 314984-01 

2) PAGE 3 - PC10 DRIVE DIAGNOSTIC KIT 319853-01 CHANGE TO 314853-01 

3) PAGE 3 - 319984-01 PC10/COLT CPU DIAGNOSTICS 125.00 

CHANGE TO 314984-01 

4) PAGE 22 - 319984-01 KIT PC10 CPU DIAGNOSTICS CHANGE TO 314984-01 

5) PAGE 56 - 319984-01 KIT PC10 CPU DIAGNOSTICS CHANGE TO 314984-01 

6) PAGE 69 - 902693-01 TRAMS 2SC 1815 DEALER BILLING IS 3.00 

SUGGESTED RETAIL IS 5.00 

7) PAGE 80 - C128 UNIT PARTS WAS NOT LISTED, DUPLICATE C128D 

APPEARS, INSERT FOLLOWING C128 COMPONENTS. 

C128 



250735-02 
250754-01 
250779-01 
251260-01 
251527-06 
251527-07 
251878-01 
251913-01 
251917-02 
251987-02 
251988-02 
251993-01 
252015-01 
252016-01 
252017-01 
252024-01 
252167-01 
252168-01 
252182-01 
310379-02 
310389-01 
310400-01 
310407-01 
310416-01 
310638-01 
314098-01 
314131-01 
314972-01 
315009-01 
315009-03 
315012-01 
315014-04 
315020-01 
317430-01 
317435-07 
318018-02 
318019-02 
318020-03 
318615-01 
319773-01 
326265-02 
390059-01 
14.15 



KEYBOARD ASSY NTSC 

LED ASSY 

KEYBOARD W/ GND STRAP 

BUTTON - SPOT RESET 

IC 87 OIF 6 CLK GEN PAL/NTSC 

IC 8707K6 CLK GEN RISC 

FILTER LINE ASSY 

RON C64 KERN & BASIC 

MODULATOR 

USE TOP 

CASE BOTTOM 

FOOT SELF ADHESIVE 

SHIELD TOP 

USE BOTTOM 

INSULATION SHEET 

CNN 9 PIN DIN RGBI 

CNN 5 PIN SQUARE NR 

CABLE 8 PIN VIDEO SHETLD 

SWITCH ROCKER PWR 

PCB ASSY - EXCH 

IC 8722-RI MN 

NAMEPLATE 

SHETLD GP 

POWER SUPPLY 

MANUAL USER SYS GUIDE 

KEY SINGLE ASSY-SPECIFY 

KIT IC REPAIR - C128CPU 

KIT O.N UPGRADE C128 

IC 8564-84 VIC 

IC 8564-R5CA VIC 

IC PLA 8721-R3 

IC 8563-R9 CRT CONTROL 

IC 8502 MICROPROCESSOR 

DISKETTE CP/M DBL SIDED 

DISKETTE TUTORIAL 

RN BASIC $4000 

RN BASIC &8000 

RN KERNAL $C000 

DISKETTE PACK SUB ASSY 

MANUAL USER INTRO GUIDE 

SHETLD BOX 

RN CHAR 8006 C128/C64 



C128 


65.00 


108.30 


C128 


2.40 


4.00 


C128 


37.50 


62.25 


C128 


1.50 


2.50 


C128 


3.00 


5.00 


C128 


3.00 


5.00 


C128 


3. 60 


6.00 


C128 


15.00 


25.00 


C128 


12.00 


20.00 


C128 


5. 60 


9.30 


C128 


5. 60 


9.30 


C128 


.15 


.25 


C128 


4.50 


7.50 


C128 


4.50 


7.50 


C128 


1.00 


1. 65 


C128 


4.00 


6.55 


C128 


2.40 


4.00 


C128 


2.40 


4.00 


C128 


3.00 


5.00 


C128 


40.00 


140.00 


C128 


20.00 


33.35 


C128 


1.00 


1. 65 


C128 


4.50 


7.50 


C128 


42.50 


70.80 


C128 


8.00 


13.25 


C128 


3.50 


5.85 


C128 


55.00 


91. 60 


C128 


13.00 


21. 65 


C128 


15.50 


25.80 


C128 


15.50 


25.80 


C128 


10.50 


17.50 


C128 


25.00 


41. 65 


C128 


7.50 


12.50 


C128 


10.00 


16. 65 


C128 


5.00 


8.35 


C128 


8.50 


14.15 


C128 


8.50 


14.15 


C128 


8.50 


14.15 


C128 


15.00 


25.00 


C128 


4.00 


6. 65 


C128 


4.50 


7.50 



C128 



8.50 



8) PAGES 98, 99, 100 - IN DESCRIPTION FIELD "EX" AND "EXCH" SHOULD 

NOT APPEAR. THERE IS NO CREDIT FN RETURN 
OF THESE PARTS. ALL CBM BUSINESS PARTS ARE 
DIRECT PURCHASE. 
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* 


IMPORTANT 


' NOTE * 






CBM BUSINESS SYSTEM PARTS INVENTORY IS BEING PHASED 
OUT. PARTS LISTED FOR 2000, 4000, 8000 SERIES IN 
THE UNITS SECTION WILL BE IN SHORT SUPPLY. IT IS 
RECOMMENDED THAT SERVICE CENTERS SUPPORTING THESE 
MACHINES PLACE ORDERS IMMEDIATELY . 



PARTS LIST CODES 



CRRU 


- RETURN CREDIT, CREDIT FOR RETURNED 




REPAIRABLE UNIT. 


DB 


- DEALER BILLING 


SR 


- SUGGESTED RETAIL 


NLA 


- NO LONGER AVAILABLE 


NC 


- NO CHARGE 


** 


- TO BE RELEASED 



PARTS LIST UPDATES 



UPDATES TO CURRENT PARTS LIST WILL BE POSTED IN 
SECTION 2 - THE PARTS SECTION OF TECHTOPICS . 



SERVICE PARTS - JUNE1988 



TEST SYSTEMS 



SERVICE CENTERS MAY PURCHASE THE FOLLOWING PRODUCTS TO BE 
USED AS TEST SYSTEMS. SERVICE CENTERS ARE LIMITED TO TWO 
UNITS OF EACH TYPE AND UNITS ARE NOT FOR RESALE. 

AMIGA CBM PC 

A500 489.00 C64C 159.00 COLT . . . . 630 .00 

A2000 1296. 00 C128D 425. 00 

A1680 92.00 1541-11. . . .161.00 

1571 197.00 

1581 163.00 

1084 260.00 

C1670 60.00 



THESE UNITS MAY BE ORDERED THROUGH THE 800 PARTS 
NUMBER. PRODUCTS NOT LISTED ARE NOT AVAILABLE. 



MASTER STARTUP KIT 



314020-07 


MASTER SERVICE STARTUP 


KIT 600.00 


INCLUDES: 








AMIGA STARTUP KIT 


314020-05 




CBM STARTUP KIT 


314020-04 




PC STARTUP KIT 


314020-06 



TECH TOPICS SUBSCRIPTION 



314885-88 AMIGA/CBM/PC TECHTOPICS 1988 129.95 

314887-88 AMIGA TECHTOPICS 1988 89.95 

314888-88 CBM TECHTOPICS 1988 29.95 

314886-88 PC TECHTOPICS 1988 69.95 

TECHTOPICS YEARLY RATE INCLUDES ALL NEW SERVICE MANUALS 
ISSUES, ADDENDUMS AND C-TOC ACCESS FOR THE YEAR. 



- 1 - 



314020 


-05 AMIGA STARTUP 


INCLUDES: 


A500 


SERVICE MANUAL 


A1000 


SERVICE MANUAL 


A2000 


SYSTEMS SCHEMATICS 


1080 


SERVICE MANUAL 


1080A 


SERVICE MANUAL 


A1300 


SERVICE MANUAL 



£> JL K V J. (J JL f A K T H - JUNE J. V O O 

DIAGNOTICS KITS 
r .T 225.00 



314981-01 
314038-02 
314135-01 
314041-01 
314041-02 
314983-01 

A1000 TEST DEMO DISKETTE 317629-01 

A1000 VI. ALIGNMENT PROGRAM DISK 314966-01 
A500/A2000 VI. 1 ALIGNMENT PROG DISK 314966-02 
A1000/A500/A2000 ALIGNMENT INSTRUCTIONS 314967-02 
AMIGA ALIGNMENT DIGILOG DISK 314968-01 

314020-0 CBM STARTUP KIT 450.00 

INCLUDES: 

C64/C64C SERVICE MANUAL 314001-03 

C128/C128D SERVICE MANUAL 314001-08 

1541/1541-IISERVICE MANUAL 314862-01 

1571 SERVICEMANUAL 314002-04 

1581 SERVICEMANUAL 314982-01 

1802/18020 TECH DATA 314136-01 

1902 SERVICEMANUAL 314004-03 

1902 A SERVICE MANUAL 314004-04 

MPS803 SERVICE MANUAL 314003-05 

MPS1000 SERVICE MANUAL 319907-01 

MPS1200 SERVICE MANUAL 601210-19 

C64 DIAGNOSTIC ASSEMBLY 326070-01 

CONTAINS: 

C64 DIAGNOSTIC CARTRIDGE 314061-01 

C64/128D DIAG CONNECTOR ASSY - USER PORT 314061-02 
C64 DIAG CONNECTOR ASSY - KEYBOARD 314061-03 
C64/128/128DDIAG CABLE ASSY 314061-04 

C64 DIAGNOSTIC TROUBLESHOOTING MANUAL3140 61-05 
C128/C128D DIAGNOSTIC ASSEMBLY W/MANUAL 314060-02 

CONTAINS: 

C128/C128D DIAGNOSTIC CARTRIDGE 314061-06 

CI 2 8 DIAG CONNECTOR ASSY - KEYBOARD 314061-07 
C128D DIAG CONNECTOR ASSY - KEYBOARD 314987-01 
1541 V2.0 DIAG TEST PROGRAM DISK W/MANUAL 314051-01 
1571 VI. 2 DIAG TEST PROGRAM DISK 314855-02 

1571/128D VI. 2 DIAGNOSTIC MANUAL 314855-03 

ANALOG ALIGNMENT DISK -48 TPI 970016-01 
1581 VI. 5 DIAG TEST PROGRAM DISK314854-02 
ANALOG ALIGNMENT DISK - 135 TPI 314854-03 
1581 VI. 5 DIAGNOSTIC MANUAL 314854-04 



SERVICE PARTS- JUN E 1 9 8 8 
DIAGNOSTICS KITS 

314020-06 PC STARTUP KIT 225.00 

INCLUDES: 

PC10-1/-2/-III SERVICE MANUAL 314860-01 

PC COLT SERVICE MANUAL ** 

1901 SERVICE MANUAL 314970-01 

PC10 CPU DIAGNOSTIC KIT 319984-01 

PC10 DRIVE DIAGNOSTIC KIT 319853-01 

314058-01 1541/CPU V2.0 DIAG DISK KIT 85.00 
INCLUDES: 

DIAGNOSTIC PROG V2.0 DISK W/MANUAL 314051-01 
ANALOG ALIGNMENT DISK -48 TPI 970016-01 

314065-01 AMIGA AlOOO SERVICE KIT 375.00 

INCLUDES: 

AlOOO PCB MAIN LOGIC ASSY (W/100.00 CRRU) 327137-01 

AlOOO POWER SUPPLY ASSEMBLY 327173-01 

AlOOO KEYBOARD ASSEMBLY 327063-01 

AlOOO KEYBOARD CABLE 327059-01 

AlOOO 3.5 FLOPPY DRIVE ASSEMBLY 327156-02 

A1050 RAM EXPANSION CARTRIDGE 327177-01 

AlOOO MOUSE ASSEMBLY 327124-01 

AlOOO DIAGNOSTIC CONNECTOR ASSEMBLY 314066-01 

314965-02 AMIGA ALIGNMENT V2.0 KIT 100.00 

INCLUDES: 

AlOOO ALIGNMENT PROG VI. DISK 314966-01 

A500/A2000 ALIGNMENT PROG VI. 1 DISK 314966-01 
AMIGA ALIGNMENT INSTRUCTIONS 314967-02 

AMIGA ALIGNMENT DIGILOG DISK 314968-01 



319984-01 PC10/COLT CPU DIAGNOSTICS 125.00 

INCLUDES: 

PC PROGRAM DISK 
SYSTEM TEST DISK #1 
SYSTEM TEST DISK #2 
INSTRUCTION MANUAL 
SERIAL PORT CONNECTOR 
PARALLEL PORT CONNECTOR 
** - TO BE RELEASED 
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SERVICE PARTS -JUNE 19 8 8 

DIAGNOSTICS KITS 



314853-01 PC10/COLT DRIVE ALIGNMENT KIT 125.00 

CONTAINS: 

PCI /COLT DIAGNOSTIC PROG DISK W/ INSTRUCTIONS 314853-02 

PCI /COLT DIAGNOSTIC ANALOG DISK 314853-03 



314060-01 C128/C128D DIAG ASSY (COMPLETE) 

INCLUDES: 

C64/128/128D DIAG CONNECTOR ASSY - USER PORT 

C64/128/128D DIAG CABLE ASSEMBLE 

C128/C128D DIAGNOSTIC CARTRIDGE 

CI 2 8 DIAG CONNECTOR ASSEMBLE - KEYBOARD 

C128D DIAG CONNECTOR ASSEMBLY - KEYBOARD 

C128/C128D DIAGNOSTIC TROUBLE SHOOTING MANUAL 



130.00 

314061-02 
314061-04 
314061-06 
314061-07 
314987-01 
314061-09 



314855-01 1571/128D DIAGNOSTIC DISK KIT 

INCLUDES: 

1571/128D DIAGNOSTIC PROGRAM VI. 2 DISK 

1571/12 8D DIAGNOSTIC MANUAL VI. 2 

ANALOG ALIGNMENT DISK -48 TPI 



85.00 

314855-01 
314855-03 
970016-01 



314854-01 1581 DIAGNOSTIC DISK KIT 

INCLUDES: 

1581 DIAGNOSTIC PROGRAM VI. 5 DISK 

ANALOG ALIGNMENT DISK -135 TPI 

1581 DIAGNOSTIC MANUAL VI. 5 



85.00 

314854-02 
314854-03 
314854-04 



314139-03 C64 DEAD TEST KIT 

INCLUDES: 

C64 DEAD TEST DIAGNOSTIC CARTRIDGE 

C64 DEAD TEST DIAGNOSTIC MANUAL 



30.00 

314139-01 
314139-02 



- 4 - 



SERVICE 



PARTS 



-JUNE1988 



I C 

314067-02 

INCLUDES: 



314131-01 
INCLUDES: 



314130-01 
INCLUDES: 



314133-01 
INCLUDES: 



314132-01 
INCLUDES: 



314972-01 
INCLUDES: 



REPAIRKITS 
AMIGA IC REPAIR KIT 125.00 

IC 8370 R3 - F. AGNUS318070-01 
IC 8364 R7 - PAULA 252127-02 
IC 8362 R8 - DENISE 252126-02 
IC 5719 - GARY 318072-01 

IC 8520 R4 - 1MHZ 318029-02 
IC BUSTER 318075-02 

C128 CPU IC REPAIR KIT 55.00 

IC 8701 K6 CLOCK GEN - NTSC251527-07 

IC 8564 R4 - VIC 315009-01 

IC 8721 R3 - PLA 315012-01 

IC 8563 R9 - CRT CNTRL315014-04 

IC 8502 - MPU 315020-01 

C64 CPU IC REPAIR KIT 48.00 



IC 8701 - CLOCK GEN 

IC 6510 - MPU 

IC 6526A - CIA 

IC 6567 - VIC 

IC 6581 - SID 

IC PLA 



251527-01 
906107-01 
906108-02 
906109-04 
906112-01 
906114-01 



1541B/1571N IC REPAIR KIT65.00 

IC GATE ARRAY 40 PIN 251828-01 
IC R/W HYBRID 251853-02 

ROM DOS 15418 251968-02 

IC 65C22A 310653-01 

ROM 1571 DOS 310654-05 

IC 6502 - MPU 901435-01 

IC 6526A - CIA 906108-02 

1541A/N SHORT PCB IC REPAIR KIT 16.00 

IC GATE ARRAY 325572-01 

ROM 1541 $EOOO-$FFFF 901229-05 
IC 6502 - MPU 901435-01 

IC 6522 - VIA 901437-01 

C128 ROM UPGRADE KIT 13.00 

ROM BASIC LOW (U33) 318018-04 

ROM BASIC HIGH (U34) 314019-04 

ROM KERNAL (U35) 314020-05 
-5- 



PART 

1001028-01 
1001039-01 
1515001-01 
1540001-03 
1540002-01 
1540003-01 
1540014-01 
1540014-03 
1540015-00 
1540015-01 
1540016-01 
1540024-01 
1540027-01 
1540031-03 
1540033-01 

1540038-01 

1540048-01 

1540048-03 

1540052-01 

1540052-02 

2031040-01 

250403-02 

250407-04 

250408-01 

250409-01 

250410-01 

250420-01 

250425-01 

250441-01 

250442-01 

250443-01 

250446-01 

250446-03 

250448-01 

250466-01 

250469-01 

250471-01 

250477-01 

250622-01 

250623-01 

250634-01 

250637-01 

250670-01 

250671-01 

250672-01 



DESCRIPTION 

SUB: 326166-02 

LED ASSY 

SUB: 1540027-01 

PCB ASSY - LONG EXCH 

SUB: 251868-01 

LED ASSY 

CASE TOP - IVORY 

CASE TOP - BROWN 

CASE BOTTOM - IVORY 

CASE BOTTOM - BROWN 

NAMEPLATE 

DISKETTE DEMO 

CABLE 6 PIN DIN - BLK 

MANUAL USER 

PCB ASSY - EXCH 

PCB ASSY - 2031HP 
PCB ASSY - SHORT ALPS 
PCB ASSY - SHORT NEWT 
NAMEPLATE 
NAMEPLATE 154 1C 
PCB ASSY - EXCH 
PCB ASSY - CR 
PCB ASSY - 8 PIN 
PCB ASSY - CPU EXCH 
PCB ASSY -1/0 EXCH 
PCB ASSY - FDC EXCH 
CONN PCB ASSY EXP 
PCB ASSY - B BOARD 
SUB: 250425-01 
SUB: 1540048-01,03 
PCB ASSY - EXCH 
SUB: 1540048-01,03 
PCB ASSY - 154 1A C/R 
PCB ASSY - EXCH 15418 
PCB ASSY - C64C B3 
PCB ASSY - C64C E 
PCB ASSY -1581 
PCB ASSY - C128D NTSC 
CRT MONITOR ASSY 
PCB ASSY - PWR SUPPLY 
CABLE KEYBOARD 
CABLE INNER KYBD 
COVER TOP ASSY 
COVER BOTTOM 
PANEL ASSY - FRONT 



PRODUCT 
NUMBER 

MU-C 



RETURN DEALER SUGGESTED 
CREDIT BILLING RETAIL 



2.40 



4.00 



1540/1541 40.00 80.00 



1540/1541 




2.40 


4.00 


1540/1541 


NLA 






1541 




3.60 


6.00 


1540/41/2031 NLA 






1541 




3.60 


6.00 


1540 




1.00 


1.65 


1541 




5.00 


8.35 


MU-C 




6.00 


10.00 


1541 




4.00 


6.65 


2031LP 




95.00 




2031HP 




95.00 




EXC 1541 


40.00 


80.00 




EXC 1541 


40.00 


80.00 




1541 




1.00 


1.65 


1541C 




1.00 


1.65 


2031HP 




95.00 




Vic 


NLA 






C64 


40.00 


75.00 




SX64 


40.00 


95.00 




SX64 


40.00 


95.00 




SX64 


40.00 


95.00 




SX64 




15.00 


25.00 


C64 


40.00 


75.00 





CI 6 



40.00 75.00 



1541 


40.00 


80. 


00 


15418 


40.00 


80. 


00 


C64B3 


40.00 


75. 


00 


C64E 


40.00 


75. 


00 


1581 


40.00 


100. 


.00 


C128D 


40.00 


140. 


.00 


SX64 




55. 


00 91 . 65 


SX64 




55. 


00 91 . 65 


SX64 




25. 


00 40.00 


SX64 


NLA 






SX64 


NLA 






SX64 


NLA 






SX64 




10. 


0016.50 
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PART 



DESCRIPTION 



PRODUCT RETURN DEALER SUGGESTED 
NUMBER CREDIT BILLING RETAIL 



250674-01 CONN PCB ASSY 

250675-01 POWER AC INLET ASSY 

250735-02 KEYBOARD ASSY NTSC 

250754-01 LED ASSY 

250754-04 LED ASSY 

250772- 
250779- 
250787- 
250793- 
251023- 
251024- 
251026- 
251029- 
251032- 
251033- 
251038- 
251039- 
251052- 
251052- 
251053- 
251053- 
251057- 
251080- 
251091- 
251104- 
251116- 
251118- 
251118- 
251155- 
251179- 
251249- 
251250- 
251259- 
251260- 
251283- 
251344- 
251360- 
251420- 
251453- 
251454- 
251467- 
251501- 
251527- 
251527- 
251527- 



SX64 
SX64 



10.00 16.50 
10.00 16.50 



■01 POWER SUPPLY ASSY 

■01 KEYBOARD W/ GND STRAP 

■01 LED ASSY C64C 

■01 LED ASSY 1581 

■01 SHEILD BOX 

■01 SHEILD CAP 

■01 RECTIFIER BRIDGE 

■01 CAP TRIMMER 6.5- 4 OP 

■01 SHIELD CAP CR 

■01 SHIELD BOX CR 

■01 SHIELD BOTTOM CR 

■01 INSULATION SHEET CR 

■01 SUB: 251053-10 

■02 SUB: 251053-10 

■02 SUB: 251053-10 

■10 POWER SUPPLY 

■01 CONN 9 PIN RT ANGLE 

■01 MODULATOR 

■01 DRIVE ASSY -DUAL HD LP 

04 ROM KERNAL 

■01 CONN 7 PIN DIN 

■01 GUIDE - PCB 

■01 PCB GUIDE 

■01 MODULATOR RF 

■01 SHIELD TOP PCBA 250407 

■01 MANUAL USER 

■01 DISKETTE DEMO 

■01 CONN 8 PIN MINI DIN 

■01 BUTTON - SPDT RESET 

■01 CONN 44 PIN EDGE 

■01 SIDE VENTILATORS 

■01 CHASSIS W/HANDLE 

■01 CASE ACESSORY SOFT 

■01 CASE TOP 

■01 CASE BOTTOM 

■01 SUB: 900558-01 

■01 KEYBOARD 

■01 IC 8701 CLK GEN 

■06 IC 8701F6 CLK GEN PAL/NTSC 

■07 IC 8701 CLK GEN NTSC 



C128 


65.00 


108.30 


C128 


2.40 


4.00 


Al 020/1571 


1.00 


1. 70 


1571 


78.00 


129.50 


C128 


37.50 


62.25 


C64C 


2.00 


3.30 


1581 


5.00 


8.35 


C64 


4.50 


7.50 


C64 


4.50 


7.50 


MU-C 


3.50 


5.85 


C1280 


1.00 


1.65 


Vic 


4.50 


7.50 


Vic NLA 






Vic NLA 






Vic NLA 






C64/VIC 


18.00 


30.00 


C64 


3.65 


6.00 


C64 


10.50 


17.55 


8250LP/1001 


200.00 


332.00 


SX64 


9.00 


15.00 


MU-C 


3.65 


6.00 


PC-III/COLT 


3.50 


5.85 


A2000 


3.50 


5.85 


Vic 


10.50 


17.55 


C64 


. 70 


1.10 


SX64 


4.00 


6.65 


SX64 


5.00 


8.35 


+4 /CI 6 


3.65 


6.00 


C128/+4 


1.50 


2.50 


C64 


3.00 


5.00 


SX64 


5.00 


8.35 


SX64 NLA 






SX64 NLA 






+4 


3.60 


6.00 


+4 


3.60 


6.00 


+4 


20.00 


33.30 


MU-C 


3.00 


5.00 


C128 


3.00 


5.00 


C128 


3.00 


5.00 
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PART 



DESCRIPTION 



PRODUCT RETURN DEALER SUGGESTED 
NUMBER CREDIT BILLING RETAIL 



251527- 
251535- 
251536- 
251539- 
251555- 
251616- 
251637- 
251640- 
251641- 
251643- 
251643- 
251655- 
251656- 
251696- 
251700- 
251701- 
251715- 
251789- 
251790- 
251794- 
251795- 
251796- 
251797- 
251798- 
251799- 
251813- 
251828- 
251828- 
251828- 
251829- 
251853- 
251853- 
251868- 
251871- 
251878- 
251889- 
251902- 
251913- 
251913- 
251917- 
251917- 
251968- 
251968- 
251975- 
251987- 



09 IC 8701L6 CLK GEN NTSC C64 

01 IC 8360 TED +4/C16 

02 IC 8501 MICROPROCESSOR CI 6/ +4 
01 POWER SUPPLY CI 6 

01 KEYBOARD SX64 

01 CONN 7 PIN DIN CASSETTE +4 /CI 6 
05 IC 2016 20LB 2K X 8 C128D 

03 IC 65298 +4/C16 

02 IC PLA 7700-010 +4/C16 
01 SUB: 251643-03 

03 DRIVE ASSY WHT/HM (NEWT) 154 IC 
01 NAMEPLATE +4 

01 SWITCH REG PWR SPLY A1020 
01 MODULATOR C64 

01 SHIELD TOP PCBA 250425 C64 



01 FILTER LINE ASSY 

01 IC MEMORY CNTRL 

01 SUB: 250443-01 

01 CASE BOTTOM 

01 NAMEPLATE 

01 SHIELD PCB PLATE TOP 

01 SHEILD PLATE BOTTOM 

01 INSULATION SHEET 

01 KEYBOARD 

01 MANUAL USER 

01 CASE TOP 

01 SUB: 251828-03 

02 SUB: 251828-03 

03 IC GATE ARRAY 40 PIN 
01 IC GATE ARRAY 20 PIN 

01 SUB: 251853-02 

02 IC R/W HYBRID 

01 POWER SUPPLY ASSY 

01 IC UPA2003C NEC 

01 FILTER LINE ASSY 

01 NAMEPLATE 

01 MANUAL SOFTWARE 

01 ROM BASIC /KERNAL 128K 

01 ROM C64 KERN 8 BASIC 

01 SUB: 251917-02 

02 MODULATOR 
01 ROM 

03 ROM 1541-11 

01 SHIELD TOP C64E 
01 SUB: 251987-02 



C64 
C64E 

CI 6 
CI 6 
CI 6 
CI 6 
CI 6 
CI 6 
CI 6 
CI 6 



3.00 


5.00 


20.00 


33.30 


10.00 


16. 65 


18.00 


30.00 


35.00 


58.00 


2.40 


4.00 


7.50 


12.50 


10.00 


16. 65 


18.00 


30.00 


40.00 80.00 




NLA 

35.00 


58.35 


10.50 


17.55 


2.20 


3.50 


3.00 


5.00 


25.00 


41. 65 



NLA 

NLA 
NLA 



1571/15418 
1571/15418 

1571/15418 

15418 

C128D 

C128 

C1280 

+4 

C64E 

C128 

C128 
15418 
1541-11 
C64E 



3.60 
1.00 



20.00 

4.00 

3.60 



7.50 
7.50 



21.00 

20.00 

3.60 

1.00 

4.00 

18.00 

15.00 

12.00 
4.00 
4.00 
2.20 



6.00 
1.65 



33.30 

6.65 

6.00 



12.50 
12.50 

15.00 

35.00 

33.30 

6.00 

1.65 

6.65 

30.00 

25.00 

20.00 
6.65 
6.65 
3.50 



25.00 
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PART 



DESCRIPTION 



PRODUCT RETURN DEALER SUGGESTED 

NUMBER CREDIT BILLING RETAIL 



251987-02 CASE TOP 
251988-01 SUB: 251988-02 
251988-02 CASE BOTTOM 
251993-01 FOOT SELF ADHESIVE 
252013-01 LED CLIP 
252015-01 SHIELD TOP 
252016-01 CASE BOTTOM 
252017-01 INSULATION SHEET 
252024-01 CONN 9 PIN DIN RGBI 
252034-02 VOLT DET 520D 
252050-01 LEVER ALPS/NEWT 
252083-01 SUB: 252083-02 
252083-02 DRIVE ASSY - NEWT 
252086-01 BEZEL - FRONT (ALPS) 
252092-01 DRIVE ASSY EXCH (ALPS) 
252093-01 DISKETTE DEMO 
252095-01 SUB: 252095-04 
252095-04 MANUAL USER 
252110-01 CASE TOP C64C 
252111-01 CASE BOTTOM C64C 
252113-01 BRACKET RIGHT C64C 
252125-01 IC 8361 AGNUS 
252126-01 IC 8362 DENISE 
252126-02 IC 8362 R8 DENISE 
252127-01 IC 8364 PAULA 
252127-02 IC 8364 R7 PAULA 
252128-01 IC PAL EN 
252128-02 IC PAL CAS 
252128-03 IC PAL DAUG EN 
252128-04 IC PAL DAUG CAS 
252144-02 SWITCH 4 POS DIP 
252146-01 SUB: 318029-02 
252159-01 CABLE 6 PIN DIN - TAN 
252164-01 CORD - POWER TAN EMI 
252166-01 CONN 6 PIN DIN SHEILDED 
252167-01 CONN 5 PIN SQUARE PWR 
252168-01 CABLE 8 PIN VIDEO SHEILD 
252177-01 TERMINAL LUG 
252179-01 ROM EVEN 
252180-01 ROM ODD 
252182-01 SWITCH ROCKER PWR 
252281-01 BEZEL - 1581 
252282-01 CASE TOP 1581 
252283-01 CASE BOTTOM 1581 
252287-01 BRACKET FDD 1581 



C128 



5.60 



9.30 



C128 


5.60 


9.30 


C128 


.15 


.25 


MU 


2.00 


3.35 


C128 


4.50 


7.50 


C128 


4.50 


7.50 


C128 


1.00 


1.65 


C128 


4.00 


6.55 


1571 


9.00 


15.00 


1571/C128D 


2.50 


4.15 


C128D 


40.00 


135.00 


A1020/1571 


3.60 


6.00 


1571 


40.00 


135.00 


1571 


5.00 


8.35 


1571 


4.00 


6.65 


C64C 


6.50 


10.80 


C64C 


7.50 


12.50 


C64C 


1.00 


1.65 


A1000 


33.50 


55.80 


A1000 


39.25 


65.40 


A2000/A500 


39.25 


65.40 


A1000 


42.00 


70.00 


A2000/A500 


42.00 


70.00 


A1000 


8.50 


14.15 


A1000 


8.50 


14.15 


A1000 


8.50 


14.15 


A1000 


8.50 


14.15 


1571 NLA 




MU 


6.00 


10.00 


A1000/1020 


7.50 


12.45 


MU 


3.65 


6.00 


C128/A500 


2.40 


4.00 


C128 


2.40 


4.00 


MU 


1.00 


1.65 


A1000 


15.00 


25.00 


A1000 


15.00 


25.00 


C128 


3.00 


5.00 


1581 


4.00 


6.65 


1581 


6.00 


10.00 


1581 


6.00 


10.00 


1581 


5.00 


8.35 
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PART 


DESCRIPTION PRODUCT 


RETURN 


DEALER SUGGESTED 


NUMBER 






CREDIT 


BILLING RETAIL 


252288-01 


SHIELD BOTTOM 1581 


1581 




2.00 


3.35 


252290-01 


INSULATION SHEET1581 


1581 




1.00 


1.65 


252308-01 


IC R/W AMP SONY CX20185 


C128D 




20.00 


33.30 


252333-01 


DIODE ARRAY 7 PIN 


C128D 




5.00 


8.35 


252333-02 


DIODE ARRAY 7 PIN 


C128D 




5.00 


8.35 


252344-01 


OSC 28.37516 MHZ 


A2000 




5.00 


8.35 


252355-01 


DISKETTE DEMO 1581 


1581 




5.00 


8.35 


252358-01 


MANUAL USER 


1581 




5.00 


8.35 


252371-01 


IC FDC 5710 


C128D 




20.00 


33.30 


252372-01 


IC EPROM 27256 30ONS 


C128D 




8.00 


13.30 


252449-01 


POWER SUPPLY ASSY UL MIT 


C128D 




48.00 


79.95 


252449-03 


POWER SUPPLY DEE VAN 


C128D 




48.00 


79.95 


252454-01 


CASE TOP 


C128D 




10.00 


16.65 


252455-01 


CASE BOTTOM 


C128D 




13.00 


21.65 


252457-01 


BEZEL - FRONT (NEWT) 


C128D 




5.00 


8.35 


252461-01 


STANDOFF 


C128D 




1.00 


1.65 


252480-01 


CABLE POWER FDD 


A500 




3.00 


5.00 


252481-02 


SUB: 327206-03 










310157-01 


SUB: 310157-02 










310157-02 


POWER SUPPLY 


+4 




18.00 


30.00 


310163-01 


PCB ASSY - EXCH 


+4 


40. 


00 75.00 




310196-01 


MANUAL USER 


+4 




4.00 


6.65 


310197-01 


SHEILD BOTTOM PCB 


+4 




4.50 


7.50 


310198-01 


INSULATION SHEET 


+4 




1.00 


1.65 


310200-02 


SUB: 310157-02 










310379-02 


PCB ASSY - EXCH 


C128 


40. 


,00 140.00 


310389-01 


IC 8722-R1 MMU 


C128 




20.00 


33.35 


310400-01 


NAMEPLATE 


C128 




1.00 


1.65 


310401-01 


SUB: 250779-01 










310407-01 


SHEILD CAP 


C128 




4.50 


7.50 


310411-01 


NAMEPLATE 


1571 




1.00 


1.65 


310416-01 


POWER SUPPLY 


C128 




42.50 


70.80 


310416-05 


SUB: 310416-01 










310420-01 


PCB ASSY - EXCH 


1571 


40.00 100.00 


310443-01 


PCB ASSY - DISPLAY 


64ED 


NLA 






310507-01 


BEZEL - FRONT (NEWT) 


1571 




3.60 


6.00 


310508-01 


CASE TOP 


Al 020/1571 


5.00 


8.35 


310509-01 


CASE BOTTOM 


Al 020/1571 


7.00 


11. 65 


310513-01 


SUB: 252083-01 










310638-01 


MANUAL USER SYS GUIDE 


C128 




8.00 


13.25 


310651-01 


IC FDC 1770 LSI 


1571 




12.00 


20.00 


310651-02 


IC FDC 1772 LSI 


1581 




25.00 


41.50 


310653-01 


IC 65C22A 


1571 




8.50 


14.15 


310654-01 


SUB: 310654-05 










310654-02 


ROM DOS 


1571 




4.00 


6.65 
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PART 

RETAIL 

310654-03 

310654-05 

311228-01 

311229-01 

311759-01 

311979-01 

312225-01 

312226-01 

312233-01 

312335-01 

312365-01 

312399-01 

312502-01 

312503-01 

312504-01 

312505-01 

312506-01 

312510-01 

312510-03 

312510-05 

312550-01 

312554-01 

312558-02 

312589-01 

312590-01 

312591-01 

312594-01 

312598-01 

312604-01 

312625-01 

312637-02 

312679-01 

312689-02 

312702-02 

312710-01 

312716-02 

312720-03 

313005-01 

313010-01 

313011-02 

313066-01 

314000-01 

314001-01 

314001-02 

314001-03 



DESRIPTION 



PRODUCT RETURN DEALER SUGGESTED 
NUMBER CREDIT BILLING 



SUB: 310654-05 

ROM DOS 

CASE TOP 1541C 

CASE BOTTOM 1541C 

MANUAL USER 1700/1750 

PCB ASSY - 2090 HD CNTRL 

CHASSIS BASE 

COVER TOP 

BRACKET MOUNTING 

RIBBON CARTIDGE MP SI 200 

PCB ASSY - 2052 2MB RAMEXP A2052 

BEZEL - COLT 

KEYBOARD ASSY US/CANADA 

POWER SUPPLY UL/CSA 110V 

SHIELD TOP 

CASE TOP 

CASE BOTTOM 

SUB: 312510-05 

SUB: 312510-05 

PCB ASSY - A500 NTSC 

DRIVE ASSY (CHIN F-354E) 

DRIVE ASSY 

ROM IC 23256 32KX8 

INSULATION SHEET 

SHEILD BOTTOM 

DOOR RAM 

SUB: 312554-01 

COVER EXPANSION 

PCB ASSY - RAM/CLOCK EXP 

PCB ASSY - MAIN LOGIC 

POWER SUPPLY ASSY 

BEZEL - FD HOLE COVER 

STANDOFF 

KEYBOARD 

IC SMC 92 68 FDC 

KEYBOARD ASSY - HITEK 

PCB ASSY - A2000 NTSC 

KEYBOARD 

BEZEL - PCI 0-1 II 

PLATE SPACER 

BRACKET MOUNTING 

MANUAL - PARTS CROSS REF 

SCHEMATICS - VIC 

SUB: 314001-03 

MANUAL - SERVICE C64/C64C DIAG 



1571 




4.00 


6. 65 


1541C 




3.60 


6.00 


1541C 




3.60 


6.00 


1700/1750 


5.00 


8.35 


A2090 


75.00 175.00 




PC-III/COLT 


25.00 


41. 65 


PC-III/COLT 


25.00 


41. 65 


PC10-III 




15.00 


25.00 


MPS1200 




5.00 


8.35 


A2052 


110 A 


10 225.00 




COLT 




7.50 


12.50 


A500 




65.00 


108.30 


A500 




65.00 


108.30 


A500 




4.00 


6.65 


A500 




8.50 


14.15 


A500 




8.50 


14.15 


A500 


225. ( 


10 350.00 




1581 




100.00 


166. 65 


A500 




100.00 


166. 65 


1581 




5.20 


8.50 


A500 




3.00 


5.00 


A500 




5.00 


8.35 


A500 




3.00 


5.00 


A500 




5.00 


8.35 


A500 




150.00 


250.00 


PC-III/C0LT75 


.00 175.00 


PC-III/COLT 


85.00 


141.65 


PC-III/COLT 


3.00 


5.00 


PC-III/COLT 


1.00 


1. 65 


PCI -I II 




80.00 


133.35 


PC-III/COLT 


12.50 


20.85 


A2000 




75.00 


125.00 


A2000 


225. 


00 400.00 


COLT 




70.00 


116.65 


PC10-III 




60.00 


100.00 


PC-III/COLT 


3.00 


5.00 


COLT 




15.00 


25.00 


DIAG 




5.00 


8.35 


DIAG 


NLA 







20.00 25.00 
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PART DESCRIPTION 



314001-04 MANUAL - SERVICE +4 
314001-05 MANUAL - SERVICE SX64 
314001-07 SUB: 314001-08 
314001-08 MANUAL - SERV C128/C128D 

314001-09 MANUAL - SERVICE CI 6 

314002-01 SUB: 314862-01 
314002-02 MANUAL - SERVICE 1530/1531 
314002-04 MANUAL - SERVICE 1571 
314003-01 MANUAL - SERVICE 1515/1525 
314003-02 MANUAL - SERVICE 1520 
314003-03 MANUAL - SERVICE 1526/802 
314003-04 MANUAL - SERVICE MPS801 
314003-05 MANUAL - SERVICE MPS803 
314003-06 MANUAL - SERVICE DPS1101 
314004-01 MANUAL - SERVICE 1701/1702 
314004-02 MANUAL - SERVICE CM141 
314004-03 MANUAL - SERVICE 1902 
314010-02 MANUAL - SERVICE 4000 
314010-03 MANUAL - SERVICE 8000 
314010-04 MANUAL - SERVICE 64K BRD 
314010-05 MANUAL - SERVICE SP9000 
314010-06 MANUAL - SERVICE 8128 
314011-01 MANUAL - SERVICE 2031 
314011-02 MANUAL - SERVICE 2040/4040 
314011-03 MANUAL - SERVICE 8050/8250 
314011-04 MANUAL - SERVICE 9060/9090 
314012-01 MANUAL - SERVICE 2022/2023 
314012-02 MANUAL - SERVICE 4022 
314012-04 MANUAL - SERVICE 6400 
314012-05 MANUAL - SERVICE 8023 
314012-06 MANUAL - SERVICE 8300 
314020-01 KIT MANUAL SERVICE 
314020-02 KIT MANUAL SERVICE 
314020-03 KIT MANUAL SERVICE 
314020-04 KIT CBM STARTUP 
314020-05 KIT AMIGA STARTUP 
314020-06 KIT PC STARTUP 
314020-07 KIT MASTER STARTUP 
314038-02 MANUAL - SERVICE AlOOO 
314041-01 MANUAL - SERVICE 1080 
314041-02 MANUAL - SERVICE 1080A 
314051-01 DIAG DISK/MANUAL 2.0 1541 
314051-02 DIAG DISK 2.0 REPLACEMENT 
314052-01 DIAG DISKS/MANUAL 3.0,3.5 
314052-02 DIAG DISK 3.0 REPLACEMENT 



PRODUCT 


RETURN 


DEALER 


SUGC 


?£s: 


NUMBER 


CREDIT 


BILLING 


RET. 


AIL 


DIAG 




15.00 


25. 


00 


DIAG 




10.00 


15. 


00 


DIAG 




30.00 


35. 


00 


DIAG 




15.00 


25. 


00 


DIAG 




10.00 


25. 


00 


DIAG 




20.00 


25. 


00 


DIAG 




5.00 


8. 


35 


DIAG 




5.00 


8. 


35 


DIAG 




20.00 


25. 


00 


DIAG 




20.00 


25. 


00 


DIAG 




15.00 


25. 


00 


DIAG 


NLA 








DIAG 




20.00 


25. 


00 


DIAG 




15.00 


25. 


00 


DIAG 




20.00 


25. 


00 


DIAG 




10.00 


25. 


00 


DIAG 




15.00 


25. 


00 


DIAG 




5.00 


8. 


35 


DIAG 




15.00 


25. 


00 


DIAG 




15.00 


25. 


00 


DIAG 




15.00 


25. 


00 


DIAG 


NLA 








DIAG 




20.00 


25. 


00 


DIAG 


NLA 








DIAG 


NLA 








DIAG 




10.00 


25. 


00 


DIAG 




15.00 


25. 


00 


DIAG 




10.00 


25. 


00 


DIAG 




15.00 


25. 


00 


DIAG-CON 


NLA 








DIAG 


NLA 








DIAG-B/C 


NLA 








DIAG 




450.00 






DIAG 




225.00 






DIAG 




225.00 






DIAG 




600.00 






DIAG 




30.00 


35. 


00 


DIAG 




15.00 


25. 


00 


DIAG 




15.00 


25. 


00 


DIAG 




20.00 






DIAG 




10.00 






DIAG 




30.00 






DIAG 




10.00 







- 12 - 



PART DESCRIPTION 

314052-03 DIAG DISK 3.5 REPLACEMENT 
314052-04 DIAG MANUAL 3.0,3.5 
314053-01 KIT DEALER STARUP-CPU 
314054-01 KIT DEALER STARTUP-PER 
314058-01 KIT DISK DIAG 1541/CPU 
314059-01 KIT DISK DIAG BUSINESS 
314060-01 DIAG ASSY - COMPLETE CI 2 8 
314060-02 DIAG ASSY - ADD-ON C128 
314061-01 DIAG CARTIAGE C64 
314061-02 DIAG CONN USER PORT 64/128 
314061-03 DIAG KEYBOARD PCB C64 
314061-04 DIAG HARNESS ASSY C64/128 
314061-05 DIAG MANUAL C64 
314061-06 DIAG CARTIAGE C128 
314061-07 DIAG KEYBOARD CONN C128 
314061-08 DIAG CONN SERIAL C128 
314061-09 DIAG MANUAL C128 CART 
314065-01 KIT AMIGA SERVICE AlOOO 
314066-01 DIAG AID PCB ASSY AMIGA 
314067-01 SUB: 314067-02 
314067-02 KIT IC REPAIR - AMIGA 
314076-01 FORM - BATCH CONTROL 
314080-01 MANUAL USER 
314081-01 SUB: 601070-54 
314082-01 PAPER PLOTTER 
314090-01 KEY ASSY - SINGLE, SPECIFY 
314091-01 KEY ASSY - SINGLE, SPECIFY 
314093-01 KEY SINGLE ASSY-SPECIFY 
314094-01 KEY SINGLE ASSY-SPECIFY 
314095-01 KEY SINGLE - SPECIFY 
314096-01 KEY SINGLE ASSY-SPECIFY 
314097-01 KEY SINGLE ASSY-SPECIFY 
314098-01 KEY SINGLE ASSY-SPECIFY 
314100-01 DOOR/HUB ASSY (ALPS) 
314100-02 DOOR/HUB ASSY (ALPS) 
314101-01 SUB: 604010-10 
314101-02 SUB: 614010-36 
314102-01 SUB: 604010-37 
314103-01 SUB: 604010-14 
314103-02 SUB: 604010-14 
314103-03 SUB: 604010-39 
314104-01 SUB: 604010-04 
314104-02 SUB: 604010-45 



PRODUCT 


RETURN 


DEALER , 


SUGGESTED 


NUMBER 


CREDIT 


BILLING 


RETAIL 


DIAG 




10.00 




DIAG 




20.00 




DIAG 


NLA 






DIAG 


NLA 






DIAG 




85.00 




DIAG 




165.00 




DIAG 




130.00 




DIAG 




70.00 




DIAG 




30.00 




DIAG 




50.00 




DIAG 




10.00 




DIAG 




35.00 




DIAG 




25.00 




DIAG 




50.00 




DIAG 




20.00 




DIAG 




15.00 




DIAG 




25.00 




DIAG 


100.00 


375.00 




DIAG 




70.00 




A2000 




125.00 




MU 


NC 






1520 


NLA 






1520 


NLA 






MU-GRAPH 


NLA 






MU-B 


NLA 






Vic 




1.50 


2.50 


C64 




1.50 


2.50 


SX64 


NLA 






+4 




1.50 


2.50 


CI 6 




1.50 


2.50 


C128 




3.50 


5.85 


1541/2031 


NLA 






SX64 


NLA 
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PART 



DESCRIPTION 



PRODUCT RETURN DEALER SUGESTED 
NUMBER CREDIT BILLING RETAIL 



314105-01 SUB: 
314105-02 SUB: 



604010-05 
604010-46 



314106-01 SUB: 604010-03 
314107-01 SUB: 604010-01 
314101-02 SUB: 604010-44 
314108-01 PULLEY TENSION ASSY 
314109-01 SPINDEL ASSY (ALPS) 
314110-01 SUB: 604010-06 
314111-01 SUB: 604010-02 
314120-01 SUB: 604020-50 
314121-01 HUB ASSY (NEWT) 
314122-01 SUB: 604020-49 



(ALPS) 



1541/2031 NLA 
1541/2031 NLA 



1541 



NLA 



314123-01 SUB: 
314124-01 SUB: 
314125-01 SUB: 
314126-01 SUB: 



604020-22 

604020-13 

604020-28 

604020-28 
314121-01 SPINDEL ASSY (NEWT) 
314128-01 SUB: 604020-51 
314130-01 KIT IC REPAIR - C64CPU 
314131-01 KIT IC REPAIR - C128CPU 
314132-01 KIT IC REPAR 1541A/N SHORT 
314133-01 KIT IC REPAIR 1541B/1511N 
314134-01 MANUAL - SERVICE PC40 
314135-01 MANUAL - SERVICE A2000 
314136-01 MANUAL - TECH R 1802/18020 
314139-01 DIAG CARTRIDGE C64 DT 
314139-02 MANUAL DIAG C64 DT 
314139-03 KIT C64 DEAD TEST 
314141-01 PCB ASSY - MTR CONTROL 
314500-01 SUB: 601085-00 
314501-01 SUB: 601085-02 
314502-01 SUB: 601085-03 
314503-01 SUB: 601085-38 
314504-01 CASE BOTTOM W/ PWR SUPPLY 
314505-01 SUB: 601085-45 
314506-01 CARRIAGE ASSY 
314501-01 PLATEN ASSY 
314508-01 TRACTOR ASSY 
314509-01 GND PLATE ASSY 
314510-01 GEAR REPLACEMENT KIT 
314511-01 SENSOR ASSY 
314512-01 SUB: 601101-09 
314513-01 SUB: 601101-10 
314514-01 SUB: 601100-69 
314516-01 SUB: 601081-19 



1541 



NLA 



C64 


48.00 


19. 


95 


C128 


55.00 


91. 


60 


1541 


16.00 


26. 


65 


1541B/1511 


65.00 


108. 


30 


PC 40 NLA 








DIAG 


30.00 


35. 


00 


DIAG 


20.00 


25. 


00 


DIAG 


25.00 






DIAG 


15.00 






DIAG 


30.00 






2031/4040 


45.00 


15. 


00 



1515 



NLA 



1515 


NLA 


1515 


NLA 


1515 


NLA 


1515 


NLA 


1515 


NLA 


1515 


NLA 



- 14 - 



PART 

314517- 
314518- 
314525- 
314526- 
314527- 
314528- 
314529- 
314529- 
314529- 
314530- 
314531- 
314532- 
314533- 
314534- 
314535- 
314538- 
314539- 
314540- 
314550- 
314551- 
314552- 
314553- 
314554- 
314555- 
314556- 
314557- 
314558- 
314559- 
314560- 
314561- 
314562- 
314563- 
314564- 
314565- 
314566- 
314569- 
314570- 
314571- 
314572- 
314573- 



DESCRIPTION 



PRODUCT 

NUMBER 

1515 



01 PAPER NARROW 

01 SUB: 601085-04 

01 SUB: 601100-09 

01 SUB: 601100-10 

01 POWER INDICATOR ASSY 1525 

01 SUB: 601100-15 

01 SUB: 601100-47 

02 SUB: 601100-47 

03 SUB: 601102-41 
01 SUB: 601102-48 
01 CARRIAGE ASSY 
01 PLATEN ASSY 
01 TRACTOR ASSY 
01 GND PLATE ASSY 
01 GEAR REPLACEMENT KIT 
01 SUB: 601100-03 

01 PAPER 1525 

01 SUB: 601100-01 

01 SUB: 601011-02 

01 SUB: 601011-00 

01 SUB: 601013-96 

01 SUB: 601011-03 

01 SUB: 601011-10 

01 CASE BOTTOM W/ PWR SPLYMPS801 

01 SUB: 601011-53 

01 SUB: 601011-57 

01 CARRIAGE/RIBBON ASSY 

01 PLATEN ASSY 

01 TRACTOR ASSY 

01 GND PLATE ASSY 

01 GEAR REPLACEMENT KIT 

01 SENSOR ASSY 

01 SUB: 601011-62 

01 SUB: 601013-31 

01 SUB: 601011-98 

01 INKER 801 

01 SUB: 601013-25 

01 SUB: 601014-09 

01 SUB: 601010-01 

01 ROM EPROM 5JW-2 MPS 8 01 



314580-01 SUB: 601201-59 



314581- 
314581- 
314582- 



01 CASE TOP 

02 CASE TOP 
01 PLATE ASSY 



RETURN DEALER 
CREDIT BILLING 
9.00 



SUGGESTED 
RETAIL 
15.00 



7.50 12.50 



1525 


NLA 


1525 


NLA 


1525 


NLA 


1525 


NLA 


1525 


NLA 



NLA 



NLA 



314583-01 CASE BOTTOM W/ PWR SPLY 1526 



MPS801 
MPS801 
MPS801 
MPS801 
MPS801 
MPS801 


NLA 
NLA 
NLA 
NLA 
NLA 
NLA 


MPS801 


NLA 


MPS801 


NLA 


1526 


NLA 


MPS802 


NLA 


1526/802 


NLA 


1526 


NLA 
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PART DESCRIPTION 



314583-02 CASE BOTTOM W/ PWR SPLY 
314584-01 SUB: 601201-79 
314584-02 SUB: 601201-79 
314586-01 SUB: 601201-24 
314587-01 CARRIAGE ASSY 
314588-01 PLATEN ASSY 
314590-01 GND PLATE ASSY 
314591-01 GEAR REPLACEMENT KIT 
314592-01 SENSOR ASSY 
314593-01 SUB: 601200-48 
314594-01 SUB: 601200-30 
314595-01 SUB: 601200-53 
314597-01 SUB: 601201-51 
314598-02 SUB: 601200-90 
314599-01 SUB: 601200-82 
314600-01 SUB: 601200-77 
314610-01 SUB: 601020-37 
314611-01 SUB: 601021-24 
314613-01 SUB: 601020-22 
314614-01 SUB: 601020-79 
314615-01 PLATEN /FRICTION ASSY 
314616-01 GEAR REPLACEMENT KIT 
314617-01 SENSOR ASSY 
314618-01 SUB: 601020-95 
314619-01 SUB: 601020-03 
314621-01 SUB: 601020-40 
314622-01 SUB: 601020-01 
314640-01 COVER SOUND PROOF 
314641-01 BEZEL - FRONT 
314642-01 CASE TOP 

314643-01 PLATE ASSY (DECORATIVE) 
314644-01 CASE BOTTOM 
314645-01 SUB: 601030-29 
314646-01 SUB: 601030-33 
314647-01 SUB: 601030-32 
314648-01 SUB: 614030-40 
314649-01 SUB: 601030-26 
314650-01 PRINT HEAD ASSY 
314652-01 SELECTION ASSY 
314653-01 PAPER/DAISY GUIDE ASSY 
314654-01 CLUTCH SHIFT ASSY 
314655-01 CLUTCH MAGNET ASSY 
314656-01 CARRIAGE FRAME ASSY 
314657-01 HEAD CARRIGE ASSY 
314658-01 SUB: 601030-24 



PRODUCT 
NUMBER 

MPS802 



MPS803 
MPS803 
MPS803 



DPS1101 
DPS1101 
DPS1101 
DPS1101 
DPS1101 



RETURN DEALER 
CREDIT BILLING 

NLA 



SUGGESTED 
RETAIL 



1526/802 


NLA 


1526/802 


NLA 


1526/802 


NLA 


1526/802 


NLA 


1526/802 


NLA 



NLA 
NLA 
NLA 



NLA 
NLA 
NLA 
NLA 
NLA 



DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 
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PART DESCRIPTION PRODUCT RETURN DEALER SUGGESTED 

NUMBER CREDIT BILLING RETAIL 

314659-01 PAPER GUIDE ASSY DPS1101 NLA 

314660-01 GND PLATE ASSY DPS1101 NLA 

314661-01 GEAR/PAPER RELEASE KIT DPS1101 NLA 

314662-01 SENSOR ASSY DPS1101 NLA 

314663-01 SUB: 601030-09 

314664-01 SUB: 601030-03 

314666-01 KIT CABLE FLEXIBLE DPS1101 NLA 

314667-01 KIT HARDWARE DPS1101 NLA 

314669-01 SUB: 601030-47 

314670-01 SUB: 601030-65 

314680-01 SUB: 601162-20 

314 799-01 SUB: 608010-54 

314800-01 SUB: 602072-53 

314801-01 SUB: 602072-35 

314802-01 SUB: 602072-34 

314803-01 SUB: 602072-48 

314804-01 SUB: 602070-01 

314804-02 SUB: 602072-61 

314805-01 SUB: 602070-54 

314805-02 SUB: 602072-62 

314806-01 SUB: 602070-10 

314807-01 SUB: 602070-21 

314808-01 SUB: 602070-34 

314809-01 SUB: 602070-50 

314810-01 SUB: 602070-51 

314811-01 SUB: 602070-52 

314812-01 SUB: 602070-56 

314813-01 SUB: 602070-58 

314814-01 SUB: 602070-59 

314815-01 SUB: 602070-70 

314816-01 SUB: 602070-71 

314817-01 SUB: 602070-90 

314818-01 SUB: 602071-18 

314819-01 SUB: 602071-25 

314820-01 SUB: 602071-34 

314821-01 SUB: 602071-40 

314822-01 SUB: 602071-41 

314823-01 SUB: 602071-87 

314824-01 SUB: 602071-88 

314825-01 SUB: 602071-94 

314826-01 SUB: 602071-97 

314827-01 SUB: 602071-99 

314828-01 SUB: 602072-66 

314829-01 SUB: 602072-65 

314830-01 SUB: 602071-25 
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PART 



DESCRIPTION 



PRODUCT RETURN DEALER SUGGESTED 

RETAIL 



NUMBER 








CREDIT BILLING 1 


314831-01 


SUB: 


602071-65 






314832-01 


SUB: 


602071-61 






314833-01 


SUB: 


602072-67 






314835-01 


SUB: 


602071-63 






314836-01 


SUB: 


602072-68 






314837-01 


SUB: 


602072-69 






314838-01 


SUB: 


602071-66 






314839-01 


SUB: 


602072-60 






314840-01 


SUB: 


602071-37 






314841-01 


SUB: 


602072-64 






314843-01 


SUB: 


602072-06 






314844-01 


SUB: 


602071-97 






314845-01 


SUB: 


602070-07 






314846-01 


SUB: 


602070-09 






314847-01 


SUB: 


602070-06 






314848-01 


SUB: 


602070-08 






314849-01 


SUB: 


602070-11 






314850-01 


SUB: 


602070-05 






314851-01 


CABLE RGB 


1084 


20.00 


314852-01 


SUB: 


602064-55 






314853-01 


KIT PC10 DRIVE ALIGNMENT 


DIAG 


125.00 


314853-02 


DIAG 


DISK PROG PC W/INST 


DIAG 


75.00 


314853-03 


DIAG 


DISK ANALOG PC 


DIAG 


75.00 


314854-01 


KIT DISK DIAG 1581 


DIAG 


85.00 


314854-02 


DIAG 


DISK PROG 1581 VI. 5 


DIAG 


15.00 


314854-03 


DISK 


ANALOG 1581 135 TPI 


DIAG 


75.00 


314854-04 


MANUAL DIAG 1581 VI. 5 


DIAG 


15.00 


314855-01 


KIT DISK DIAG 1571/12 8D 


DIAG 


85.00 


314855-02 


DIAG 


DISK 1571/C128D VI. 2 


DIAG 


15.00 


314855-03 MANUAL DIA 1571/C128D VI. 2 


DIAG 


15.00 


314860-01 


MANUAL - S PC10-1/-2/-III 


DIAG 


20.00 25.00 


314862-01 


MANUAL - SERV 1541/1541-11 


DIAG 


20.00 25.00 


314885-88 


TECH 


SUBSCRI- CBM/ AMIGA/PC 


DIAG 


129.95 


314886-88 


TECH 


SUBSCRIPT - PC 


DIAG 


69.95 


314887-88 


TECH 


SUBSCRIPT - AMIGA 


DIAG 


89.95 


314888-88 


TECH 


SUBSCRIPT - CBM 


DIAG 


29.95 


314900-01 


SUB: 


602060-49 






314901-01 


SUB: 


602064-90 






314902-01 


SUB: 


602060-53 






314904-01 


SUB: 


602064-60 






314905-01 


SUB: 


602064-61 






314906-01 


SUB: 


602060-48 






314907-01 


SUB: 


602060-50 






314908-01 


SUB: 


602060-52 






314909-01 


SUB: 


602061-25 







- 18 - 



PART DESCRIPTION PRODUCT RETURN DEALER SUGGESTED 

NUMBER CREDIT BILLING RETAIL 

314910-01 SUB: 602064-86 

314910-02 SUB: 602064-87 

314911-01 SUB: 602064-62 

314916-01 SUB: 602060-45 

314917-01 SUB: 602061-31 

314918-01 SUB: 602060-35 

314919-01 SUB: 602060-40 

314920-01 SUB: 602060-44 

314921-01 SUB: 602061-90 

314922-01 SUB: 602061-79 

314923-01 SUB: 602061-41 

314924-01 SUB: 602061-42 

314925-01 SUB: 602061-23 

314926-01 SUB: 602061-43 

314927-01 SUB: 602060-28 

314928-01 SUB: 602061-24 

314929-01 SUB: 602063-46 

314930-01 SUB: 602063-21 

314931-01 SUB: 602063-81 

314932-01 SUB: 602063-45 

314933-01 SUB: 602064-91 

314934-01 SUB: 602063-84 

314935-01 SUB: 602064-27 

314936-01 SUB: 602063-66 

314937-01 SUB: 602064-29 

314938-01 SUB: 602063-68 

314939-01 SUB: 602064-92 

314940-01 SUB: 602064-93 

314941-01 SUB: 602063-73 

314942-01 SUB: 602064-94 

314943-01 SUB: 602063-64 

314944-01 SUB: 602063-41 

314945-01 SUB: 602063-69 

314946-01 SUB: 602062-77 

314947-01 SUB: 602063-15 

314948-01 SUB: 602063-05 

314949-01 SUB: 602061-73 

314950-01 SUB: 602063-80 

314951-01 SUB: 602063-85 

314953-01 SUB: 602062-96 

314954-01 SUB: 602063-78 

314955-01 SUB: 602063-77 

314956-01 SUB: 602063-35 

314957-01 SUB: 602064-89 

314958-01 SUB: 602063-92 
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PART 

314959- 
314960- 
314961- 
314962- 
314963- 
314964- 
314965- 
314965- 



DESCRIPTION 



PRODUCT 
NUMBER 



RETURN DEALER SUGGESTED 
CREDIT BILLING RETAIL 



01 SUB: 

01 SUB: 

01 SUB: 

01 SUB: 



602063-86 
602064-95 
602064-96 
602064-08 



01 CRT 370NVB22 
01 SUB: 602061-92 

01 SUB: 314965-02 

02 KIT AMIGA ALIGN V 2. 



1702 



314966-01 DISK ALIGN PROG AlOOO VI. 

314966-02 DISK ALIGN PROG A500 VI. 1 

314967-02 MANUAL DIA ALIGN AMIGA 1.1 
314968-01 DISK ALIGN DIGILOG AMIGA 
314970-01 MANUAL - SERVICE 1901 
314972-01 KIT ROM UPGRADE C128 
314975-01 KIT VIC EXCHANGE 
314976-01 SUB: 380042-01 
314981-01 MANUAL - SERVICE A500 
314982-01 MANUAL - SERVICE 1581 
314986-01 MANUAL - SERVICE 2002 
314991-01 SUB: 603063-66 
314991-02 SUB: 603030-67 
315009-01 IC 8564-R4 VIC 
315009-03 IC 8564-R5CA VIC 
315012-01 IC PLA 8721-R3 
315014-01 SUB: 315014-04 
315014-04 IC 8563-R9 CRT CONTROL 
315020-01 IC 8502 MICROPROCESSOR 
315035-01 SUB: 252024-01 
315046-01 IC 8727 CBM DMA 
315079-01 ROM CHAR 
315089-01 IC 8726 RAM EXP CNTRL 
315089-02 IC 8726 RAM EXP CNTRL QUAD 
315092-01 IC 8568 80 COL CRT CNTRL 
315093-01 ROM 2MB HN 62402P 
315818-01 SOFTWARE PAC 
317053-01 ROM L FUNCTION 
317054-01 ROM H FUNCTION 
317100-01 MANUAL DOS USERS GUIDE 
317430-01 DISKETTE CP/M DBL SIDED 
317435-01 DISKETTE TUTORIAL 
317451-01 DISKETTE 1.0 ABASIC/EX 
317481-01 DISKETTE 1.0 WORKBENCH 
317481-02 DISKETTE 1.1 WORKBENCH 



80.00 132.00 



DIAG 


100.00 




DIAG 


20.00 




DIAG 


20.00 




DIAG 


15.00 




DIAG 


75.00 




DIAG 


15.00 


25.00 


C128 


13.00 


21. 65 


VIC 


30.00 


50.00 


DIAG 


20.00 


25.00 


DIAG 


20.00 


25.00 


2002 


15.00 


25.00 


C128 


15.50 


25.80 


C128 


15.50 


25.80 


C128 


10.50 


17.50 


C128 


25.00 


41. 65 


C128 


7.50 


12.50 


A2090 


10.00 


16. 65 


C128D 


6.50 


10.85 


1764/1750 


35.00 


58.35 


1764/1750 


35.00 


58.35 


C128D 


25.00 


41. 65 


A500 


20.00 


33.30 


A2000 


25. 00 




+4 


9.00 


15.00 


+4 


9.00 


15.00 


A500 


10.00 


16. 65 


C128 


10.00 


16. 65 


C128 


5.00 


8.35 


AlOOO 


9.00 


15.00 


AlOOO 


9.00 


15.00 


AlOOO 


9.00 


15.00 
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PART DESCRIPTION 



31 7483-01 DISKETTE 1 . KICKSTART 
31 7483-02 DISKETTE 1 . 1 KICKSTART 
317488-01 DISKETTE 1.1 AMIGABASIC 
31 7488-02 DISKETTE AMIGA BASIC VI . 2 
317489-01 DISKETTE KALIEDOSCOPE 
317608-01 DISKETTE 1.2 WORKBENCH 
317629-01 DIAG DISK 1.1 VER DIAG 
317630-01 DISKETTE 2088 DOS 3.2 
317631-01 DISKETTE 2088 GW BASIC 
317645-01 DISKETTE 2088 PROG DSK 
317667-01 SUB: 317435-01 
317699-01 DISKETTE 2090 PROG DSK 
317720-01 DISKETTE GW BASIC 3.2 
317721-01 DISKETTE DOS 3.2 
318005-04 ROM TED KERNAL 
318006-01 ROM TED BASIC 
318011-03 SUB: 318029-03 
318012-01 IC 8500 MICROPROCESSOR 
318013-01 IC 8580 SID 
318018-04 ROM BASIC $4000 
318019-04 ROM BASIC $8000 
318020-05 ROM KERNAL $C000 
318022-02 ROM C128 1/4 
318023-02 ROM C128 2/3 (UK) 
318029-02 IC 852084 1MHZ CIA 
318029-03 IC 8520A-1 2MHZ CIA 
318040-01 IC 26LS31 DIE TRANS 
318042-01 SUB: 380042-01 
318043-01 IC 26LS32 DIF RECR 
318045-01 SUB: 312558-02 
318048-01 IC FE2010A MASTER CNTRL 
318054-01 IC PAL 16LA UlO 
318055-01 IC PAL 16L8A U4 
318056-01 IC PAL 16L8A U5 
318057-01 IC PAL 16L8A U13 
318070-01 IC 8370 FAT AGNUS NTSC 
318072-01 IC GARY 

318073-01 IC RT CLOCK OKI MSM6242B 
318075-02 IC BUSTER U800 
318085-01 ROM BIOS 
318086-01 ROM VIDEO CHARACTER 
318087-01 IC 5720 IO/MOUSE CNTRL 
318088-01 IC VIDEO PVC4 
318091-01 IC PRT CNTRL PPC1 
318615-01 DISKETTE PACK SUB ASSY 



PRODUCT RETURN 


DEALER 


SUGGE. 


NUMBER CREDIT 


BILLING RETA 


A1000 


9.00 


15.00 


A1000 


9.00 


15.00 


A1000 


9.00 


15.00 


A500 


10.00 


16. 65 


A1000 


9.00 


15.00 


A500 


10.00 


16. 65 


DIAG 


9.00 




A2088 


5.00 


8.35 


A2088 


5.00 


8.35 


A2088 


10.00 


16.65 


A2090 


10.00 


16. 65 


COLT 


10.00 


16. 65 


COLT 


10.00 


16. 65 


+4 /CI 6 


9.00 


15.00 


+4 /CI 6 


9.00 


15.00 


C64E 


7.50 


12.50 


C128D 


9.50 


15.85 


C128 


8.50 


14.15 


C128 


8.50 


14.15 


C128 


8.50 


14.15 


C128D 


8.00 


13.30 


C128D 


8.00 


13.30 


A500/A2000 


8.50 


14.15 


1571/1581 


12.50 


20.80 


A2090 


2.00 


3.35 


A2090 


2.00 


3.35 


PC-III/COLT 


45.00 


75.00 


A2052 


5.00 


8.35 


A2052 


5.00 


8.35 


A2052 


5.00 


8.35 


A2052 


5.00 


8.35 


A500 


45.00 


75.00 


A500 


10.00 


16. 65 


A500 


10.00 


16. 65 


A2000 


7.50 


12.50 


PC-III/COLT 


30.00 


50.00 


PC-III/COLT 


12.00 


20.00 


PC-III/COLT 


20.00 


33.35 


PC-III/COLT 


18.00 


30.00 


PC-III/COLT 


15.00 


25.00 


C128 


15.00 


25.00 
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PART 


DESCRIPTION 


PRODUCT 


RETURN 


DEALER 


SUGGESTED 






NUMBER 


CREDIT 


BILLING 


RETAIL 


319552-01 


MANUAL USER 


1902 




4. 


00 


6. 


65 


319773-01 


MANUAL USER INTRO GUIDE 


C128 




4. 


00 


6. 


65 


319795-01 


MANUAL USER 


MPS1000 




4. 


00 


6. 


65 


319854-01 


MANUAL USER 


C1670 




4. 


00 


6. 


65 


319885-01 


MANUAL USER 


1802 




4. 


00 


6. 


65 


319905-01 


MANUAL USER DOS 


PC 10 




4. 


00 


6. 


65 


319893-01 


MANUAL USER 


MPS1200 




4. 


00 


6. 


65 


319906-01 


MANUAL - BASIC 3.2 


PC-III/COLT 


15. 


00 


25. 


00 


319907-01 


MANUAL - SERVICE MPS1000 


DIAG 




15. 


00 


25. 


00 


319914-01 


SUB: 314860-01 














319916-01 


MANUAL USER 


1802 




4. 


00 


6. 


65 


319917-01 


MANUAL USER 


CM141 




4. 


00 


6. 


65 


319943-01 


MANUAL USER 2090 HD 


A2090 




4. 


00 


6. 


65 


319953-01 


MANUAL - USER MS/DOS 3.2 


PC-III/COLT 


15. 


00 


25. 


00 


319964-02 MANUAL - OPERATIONS 


PC10-III 




5. 


00 


8. 


35 


319980-01 


MANUAL - OPERATIONS 


COLT 




5. 


00 


8. 


35 


319984-01 


KIT PC10 CPU DIAGNOSTICS 


DIAG 




125. 


00 






320048-01 


HARNESS PWR 8K 


MU-B 


NLA 










320085-02 


TRANSFORMER - UL/CSA 


8050 




21. 


00 


35. 


00 


320100-01 


DIAG CONN-USER PORT 8000 


DIAG 




7. 


50 






320101-01 


CABLE ASSY - PET/IEEE 


MU-B 




40. 


00 


64. 


00 


320106-00 


DIAG CONN-KEYBOARD 8000 


DIAG 




7. 


50 






320122-01 


KEYBOARD GRAPHIC PET 


2001/4000 




55. 


00 


91. 


65 


320139-01 


HARNESS KYBRD CNNCT 


MU-B 




5. 


00 


8. 


35 


320168-01 


CORD - POWER UL/CSA 


MU-B 




5. 


00 


8. 


35 


320284-01 


KEYBOARD BUSINESS 


MU-B 




55. 


00 


91. 


65 


320289-01 


HARNESS PWR DYN 8 WIRE 


MU-B 




5. 


00 


8. 


35 


320311-01 


PCB ASSY - FRICTION EXCH 


2022 


NLA 










320311-02 


PCB ASSY - TRACTOR EXCH 


2022P 


NLA 










320351-08 


PCB ASSY - 32K GRPH 4.0 EX 


2001/4032 




125. 


00 






320351-10 


PCB ASSY - 32K BUS 4.0 EX 


2001/4032 


NLA 










320368-02 


TRANSFORMER - PRINTER 


2022/2023 




21. 


00 


35. 


00 


320397-01 


BEZEL - CPU BLACK PLASTIC 


MU-B 




5. 


00 


8. 


35 


320814-01 


HARNESS ASSY - PWR ANALOG 


MU-B 




5. 


00 


8. 


35 


320817-01 


PCB ASSY - DRV ANALOG EX 


2040/4040 




95. 


00 






320820-01 


PCB ASSY - DRV DIGITAL EX 


2040 


NLA 










320820-02 


PCB ASSY - DRV DIGITAL EX 


4040 




135. 


00 






320821-01 


HARNESS ASSY - POWER 


MU-B 




5. 


00 


8. 


35 


320823-01 


HARNESS ASSY - LED 


MU-B 




5. 


00 


8. 


35 


320901-01 


HARNESS KYBRD DUAL CNNCT 


MU-B 




10. 


00 


16. 


65 


320902-02 


TRANSFORMER -12 UL/CSA 


MU-B 




21. 


00 


35. 


00 


320939-01 


TRANSFORMER - DRV 2031HP 


2031HP 




21. 


00 


35. 


00 


320940-03 


TRANSFORMER - PRT 4022 


4022 


NLA 










320972-01 


MANUAL DRIVE USER 4 . 


MU-B 




6. 


00 


10. 


00 


320974-03 


SUB: 320974-04 














321443-00 


PCB ASSY - DISPLAY 91N EX 


2001/4000 




95. 


00 






320974-04 


MANUAL USER 


C64/C64C 




4. 


00 


6. 


65 



- 22 - 



PART 



DESCRIPTION 



321444-00 PCB ASSY - DISPLAY 121N EX 

321453-01 SUB: 251155-01 

321 604-01 MANUAL USER 4 . BASIC 
324003-02 SUB: 314975-01 
324016-01 SHEILD CAP 
324017-01 SHEILD BOX 
324024-01 CASE TOP 
324025-01 CASE BOTTOM 
324026-01 SHIELD BOTTOM 
324034-01 MANUAL USER 
324038-01 PCB ASSY - BMB EXCH 
324042-01 PCB ASSY - COMPUTHK EXCH 
324056-01 PCB ASSY - MEMORY PROTECT 
324100-01 DIAG ASSY VIC 
324219-01 TRANS BC-3278 
324271-06 STANDOFF L=7MM 
324667-02 IC DDU-6-60 DELAY LINE 
325302-01 ROM $COOO-$DFFF 
325303-01 SUB: 901229-05 
325340-03 IC 6500/1 MICROPROCESSOR 
325341-08 ROM UPGRADE 1526/802 
325519-01 SUB: 325519-02 
325519-02 DRIVE ASSY ALPS 
325519-03 DRIVE EXCH SX64 (ALPS) 
325559-02 COIL CHOKE 

325566-01 CRYSTAL 16 MHZ OSC 4 -LEG 
325566-10 OSC 16MHZ HYBRID 
325566-12 OSC 28.63636 MHZ XI 
325572-01 IC GATE ARRAY 
325573-01 CONN 8 PIN VIDEO 
326070-01 DIAG ASSY W/ MANUAL C64 
326113-01 CASE TOP 
326114-01 CASE BOTTOM 
326116-01 CARTRIDGE GUIDE 
326130-01 MODULATOR 5-PIN 
326131-01 SHIELD BOTTOM 
326160-01 LED PLATE 
326161-01 NAMEPLATE 
326166-02 SUB: 326166-04 
326166-03 SUB: 326166-04 
326166-04 KEYBOARD C64C 
326189-01 CABLE RF (3M) 
326189-02 SUB: 326189-01 
326265-01 SHEILD BOX 
326265-02 SHEILD BOX 



PRODUCT 


RETURN DEALER 


SUGGESTED 


NUMBER 


CREDIT BILLING RETAIL 


8032/9000 




95.00 




MU-B 




6.00 


10.00 


Vic 


NLA 






Vic 




4.50 


7.50 


Vic 


NLA 






Vic 


NLA 






Vic 


NLA 






Vic 




4.00 


6. 65 


SP9000 




125.00 




SP9000 




125.00 




SP9000 




15.00 


25.00 


DIAG 




29.95 




A2088 




2.00 


3.35 


A2000 




1.00 


1. 65 


A2090 




9.00 


15.00 


1540/1541 




9.00 


15.00 


1520 




7.00 


11.65 


1526/802 




9.00 


15.00 


1541 


40.00 


80.00 




SX64 


40.00 


80.00 




C64 




3.00 


5.00 


MU-C 




4.00 


6.55 


A2088 




5.00 


8.35 


A2000 




5.00 


8.35 


1541 




7.50 


12.45 


C64 




2.40 


4.00 


DIAG 




100.00 




C64 




3.60 


6.00 


C64 




3.60 


6.00 


C128D 




4.50 


7.50 


C64 




10.50 


17.55 


C64 




4.50 


7.50 


C64 




1.00 


1. 65 


C64 




1.00 


1. 65 


C64C 




20.00 


33.30 


MU-C 




3.00 


5.00 


C64 




4.50 


7.50 


C128 




4.50 


7.50 



- 23 - 



PART DESCRIPTION 



326267-01 SHEILD CAP 
326288-01 INSULATION SHEET 
326298-01 PCB ASSY - 5 PIN 
327001-01 CASE BOTTOM 
327002-01 CASE TOP 
327003-01 CASE REAR PANEL 
327004-01 BEZEL - FRONT 
327005-01 COVER RAM DSPL FRONT 
327006-01 BUTTON - EJECT NEWT 
327010-01 CASE BOTTOM 
327011-01 CASE TOP 
327012-01 BEZEL - FRONT 
327020-01 COVER EXPANSION 
327026-01 MODULATOR RF 
327032-03 CONN D-SUB 23P MALE VIDEO 
327032-05 CONN D-SUB 25P MALE RS232 
327033-03 CONN D-SUB 23P FEMALE FDD 
327033-05 CONN D-SUB 25P FE CENT 
327037-01 SHEILD RF AlOOO RAM EXP 
327038-01 SHEILD RF AlOOO EXP PORT 
327053-01 FOOT RUBBER KYBRD/DRV 
327054-01 FOOT RUBBER 
327059-01 CABLE KEYBOARD 
327063-01 KEYBOARD ASSY 
327070-01 CABLE DRV RIBBON 
327071-01 CABLE DRV POWER 
327072-01 CABLE DRV GROUND 
327095-01 CABLE RF 
327100-01 MANUAL INTRO TO AMIGA 
327102-01 MANUAL ABASIC 
327105-01 SHIELD TOP RFI 
327111-01 NAMEPLATE CORP LOGO 
327111-02 NAMEPLATE AMIGA KYBRD 
327112-01 NAMEPLATE AMIGA 
327113-02 NAMEPLATE AMIGA DRV 
327116-01 SHIELD TOP RFI 
327117-01 SHIELD BOTTOM RFI 
327124-01 MOUSE ASSY 
327124-02 MOUSE ASSY 
327124-03 MOUSE ASSY 
327126-01 STANDOFF M3.21 
327136-01 INSULATION SHEET 
327137-01 PCB ASSY - MAIN W/OS RAM 
327139-01 PCB ASSY - OS RAM TOWER 
327147-01 SWITCH BOX ON /OFF 



PRODUCT 


RETURN 


DEALER 


SUGGESTED 


NUMBER 


CREDIT 


BILLING 


RETAIL 


C64 




4.50 


7.50 


MU-C 




1.00 


1. 65 


C64 


NLA 






AlOOO 


12. 60 


21.00 




AlOOO 


10.20 


17.00 




AlOOO 




5.10 


8.50 


AlOOO 




5.10 


8.50 


AlOOO 




2.40 


4.00 


A1000/1010 




1.20 


2.00 


A1010 




2. 70 


4.50 


A1010 




2. 70 


4.50 


A1010 




1.90 


3.15 


AlOOO 




1.20 


2.00 


AlOOO 




15.00 


25.00 


A500 




4.50 


7.50 


A500 




6.00 


10.00 


A500 




5.00 


8.35 


A500 




5.00 


8.35 


AlOOO 




6.00 


10.00 


AlOOO 




6.00 


10.00 


A1000/1010 




.45 


. 75 


AlOOO 




.45 


. 75 


AlOOO 




6.25 


10.50 


AlOOO 




60.00 


100.00 


AlOOO 




6.00 


10.00 


AlOOO 




3.00 


5.00 


AlOOO 




1.20 


2.00 


AlOOO 




8.00 


13.25 


AlOOO 




6.00 


10.00 


A1000/A500 




6.00 


10.00 


AlOOO 




1.80 


3.00 


AlOOO 




. 60 


1.00 


AlOOO 




. 60 


1.00 


AlOOO 




. 60 


1.00 


A1010 




1.00 


1.65 


A1010 




1.25 


2.10 


A1010 




1.25 


2.10 


AlOOO 




42.00 


70.00 


A500 




45.00 


75.00 


A2000 




45.00 


75.00 


AlOOO 




1.00 


1.65 


AlOOO 




1.00 


1.65 


AlOOO 


100.00 


200.00 




AlOOO 


NLA 






AlOOO 




7.50 


12.50 



- 24 - 



PART 



327156 
327156 
327162 
327164 
327166 
327167 
327171 
327173 
327174 
327175 
327175 
327177 
327188 
327191 
327200 

327202 
327205 
327206 
327206 
327207 
327208 
327273 
327283 
327284 
328117 

328191- 
328191- 
328192- 
340031- 
340503- 
351523- 
351523- 
353307- 
353307- 
353307- 
353307- 
353308- 
353308- 
353412- 
353413- 
354027- 
354114- 
354139- 
359800- 
359800- 



DESCRIPTION 



■01 
■02 
-01 NAMEPLATE 



DRIVE ASSY - NEC 3.5 
DRIVE ASSY PANA 3.5 



■01 
■01 
■01 



■01 
■01 



■01 
■01 



CABLE ASSY - INTERFACE 
CABLE ASSY - DSK DATA 
CABLE ASSY - POWER 
■01 NAMEPLATE AMIGA 
■01 POWER SUPPLY ASSY 
LED ASSY - POWER 
LED ASSY - NEC 
■02 LED ASSY - PANA 
■01 CARTRIDGE RAM EXP A1050 
■01 PCB ASSY - INTERFACE 
INSTRUCTION SHEET 
DRIVE ASSY -51/4 



01 INSTRUCTION SHEET 

01 PCB ASSY - INTERFACE 

-01 CABLE ASSY - DATA 

-03 CABLE ASSY - FDD 
■01 CABLE ASSY - POWER 
■01 CLAMP - DRV CABLE ASSY 
■01 MANUAL AMIGA BASIC 
■01 MANUAL USER 

-01 CABLE AUDIO 

-01 BUTTON - PANA DSK EJECT 

01 IC 6570-33 ORIG AMIGA KYBD 

02 IC 6570-36 
02 CABLE RGB 
01 POWER SUPPLY 1541-11 
01 PCB ASSY - 1541-11 

01 BRACKET NEWT 1541-11 

02 BRACKET CHINON 1541-11 

01 KNOB (LEVER 02.9) NEWT 

02 KNOB (LEVER) CHINON 

03 KNOB (LEVER) NEWT 

04 KNOB (LEVER 03 . 0) NEWT 

01 BEZEL - FRONT (NEWT) 

02 BEZEL - FRONT (CHINON) 
01 CASE TOP 
01 CASE BOTTOM 
01 POWER SUPPLY 1581 
01 MANUAL USER 
01 MANUAL USER 

08 DISKETTE DEMO C64 

09 DISKETTE DEMO 1551/1541 



PRODUCT 


RETURN DEALER 


SUGGESTl 


NUMBER 


CREDIT BILLING RETAIL 


A1000/1010 


100. OC 


) 166.65 


A1000/1010 


100. OC 


) 166.65 


1080 


1.20 


2.00 


A1010/1020 


15.00 


25.00 


A1020 


6.00 


10.00 


A1020 


6.00 


10.00 


A1020 


1.00 1.65 


A1000 


85.20 


142.00 


A1000 


1.20 2.00 


A1000/1010 


1.20 2.00 


A1000/1010 


1.20 2.00 


A1000 


120.00 


A1020 


45.00 


75.00 


A1020 


.50 


.85 


A1020 


100. OC 


) 166.65 


A1010 


.50 


.85 


A1010 


27.00 


45.00 


A1010 


6.00 


10.00 


A500 


6.00 


10.00 


A1010 


3.00 


5.00 


A1010 


1.00 


1. 65 


A1000 


9.00 


15.00 


10 80 A 


4.00 


6. 65 


1080 


2.00 


3.35 


A1000/1010 


1.20 


2.00 


A1000 


15.00 


25.00 


A500 


15.00 


25.00 


1080 


20.00 


33.20 


1541-11 


30.00 


49.80 


1541-11 


40.00 80.00 




1541-11 


5.00 


8.35 


1541-11 


5.00 


8.35 


1541-11 


2.50 


4.15 


1541-11 


2.50 


4.15 


1541-11 


2.50 


4.15 


1541-11 


2.50 


4.15 


1541-11 


3. 60 


6.00 


1541-11 


3. 60 


6.00 


1541-11 


6.00 


10.00 


1541-11 


6.00 


10.00 


1581 


25.00 


41. 65 


C128D 


8.00 


13.30 


1541-11 


4.00 


6. 65 


1541-11 


5.00 


8.35 


1541-11 


5.00 


8.35 



- 25 - 



PART DESCRIPTION 



359901-01 DRIVE ASSY NEWT D500 
359902-01 DRIVE ASSY CHINON FZ501 
380008-02 KEYBOARD CHERRY 
380012-04 CABLE FLOPPY DISK DRIVE 
380012-07 CABLE ASSY - 5.25 DRIVE 
380016-01 LED ASSY - POWER ON 
380016-02 LED ASSY - POWER ON 
380020-02 LED ASSY - HARD DRIVE 
380021-01 POWER SUPPLY 112W SCHAFFER 
380021-02 POWER SUPPLY 135W PHIHONG 
380042-01 KIT PC10 HD MOUNTING 
380064-01 PCB ASSY - MAIN COMBO 
380065-01 PCB ASSY - RAM EXP CARD 
380069-01 PCB ASSY - ATI GRAPHIC 
380100-02 COVER BOTTOM (HOUSING) 
380101-01 COVER TOP (HOUSING) 
380102-01 PANEL FRONT 

380111-01 DRIVE ASSY - 5 1/4 FLOPPY 
380111-01 DRIVE ASSY - PC 5 1/4 
380111-06 DRIVE ASSY - 5.25 CHINON 

380120-01 PANEL CARD EXTENSION 
380128-01 FOOT 



PRODUCT RETURN DEALER SUGGESTED 
NUMBER CREDIT BILLING RETAIL 



380128- 

380132- 

380132- 

380133- 

380133- 
380202- 
380203- 
380205- 
380206- 
380207- 
380211- 
380212- 
380258- 

380393- 

380420- 

380420- 

380420- 
380538- 
380538- 
380658- 
380659- 
380699- 
380708- 
380709- 



01 FOOT CORK 
10 NAMEPLATE PCI 0-1 11 
12 NAMEPLATE COLT 
01 NAMEPLATE LOGO 

05 PLATE LOGO 

01 IC 8253A-5 TIMER 

01 IC 8237A-5 DMA CONTROLLER 

01 IC 8250 ACI 

01 IC FDC 7 65 A 

01 IC 1691 WD DATA SEPERATOR 

03 IC FPLA N82S153 

01 IC PLA N82S100 

03 IC BIOS EPROM 27128 

01 BATTERY NICAD 3.6V 60 MAH 



01 SUB; 

02 SUB; 



319905-01 
319906-01 



03 SUB: 319905-01 

01 DISKETTE DOS 3.2 

02 DISKETTE GW BASIC 3.2 
01 IC ADDR BUS TRAN$L 

01 IC 5718 DATA BUS TRANSL 

01 MANUAL USER 2088 XT EMUL 

02 POWER SUPPLY ASSY 
01 LED HOLDING ASSY 



1541-11 


40.00 


80.00 




1541-11 


40.00 


80.00 




PC 10 




95.00 


158.30 


PC-III/COLT 


10.00 


16. 65 


A2000 




12.00 


20.00 


PC10-III 


3.50 


5.85 


COLT 




3.50 


5.85 


PC-III/COLT 


3.50 


5.85 


PC 10 




120.00 199.90 


PC10 




120.00 199.90 


PC 10 




10.00 


16.65 


PC 10 


75.00 


175.00 




PC10 


40.00 


140.00 




PC 10 


40.00 


140.00 




PC 10 




20.00 


33.30 


PC10 




20.00 


33.30 


PC 10 




10.00 


16.65 


PC-III/COLT 


95.0 


156.35 


PC10 




175.0 


291 . 55 


A2000 




135.0 


225.00 


PC-III/COLT 


8.50 


14.15 


PC-III/COLT 


1.00 


1. 65 


A2000 




1.00 


1.65 


PC10-III 


1.00 


1.65 


COLT 




1.00 


1.65 


A500 




1.00 


1.65 


PC-III/COLT 


1.00 


1.65 


PC 10 




8.50 


14.15 


PC 10 




15.00 


25.00 


PC10 




15.00 


25.00 


PC 10 




15.00 


25.00 


PC 10 




15.00 


25.00 


PC10 




10.25 


17.10 


PC 10 




11.25 


18. 75 


PC 10 




7.00 


11. 65 


A500 




5.20 


8.65 



PC10-III 

PC10-III 

A2088 

A2088 

A2088 

A2000 

A2000 



10.00 16. 65 
10.00 16. 65 
45.00 75.00 
45.00 75.00 
10.00 16. 65 
90.00 149.95 
2.50 4.15 



- 26 - 



PART DESCRIPTION 



380726-01 BEZEL - FRONT 
380727-01 CASE TOP (HOUSING) 
380728-01 CASE BOTTOM (HOUSING) 
380736-01 COVER DRV 5.25 FLOPPY 
380737-01 COVER DRV 3.5 FLOPPY 
380739-01 PANEL EXP SLOTS 
380742-01 CABLE ASSY -3.5 DRIVE 
380752-01 DRIVE ASSY -3.5 PANA 
380755-01 PCB ASSY - 2088 PCXT EMUL 
380783-01 IC PAL RAM DECODER 
380784-01 IC PAL 1/0 DECODER 
380785-01 IC PAL CONFIG 
380786-01 IC FE 2010 
380787-01 IC FDC 9268 
380788-01 IC BIOS PC-EMUL 
380796-01 MANUAL USER A2000 
380842-01 DISKETTE DOS SYSTEM 3.2 
380842-02 DISKETTE GW BASIC 3.2 
380846-01 MANUAL USER 2088 DOS 3.2 
380847-01 MANUAL USER 2088 BASIC 
390059-01 ROM CHAR 8006 C128/C64 
390084-01 IC 68000 CPU 
390089-01 IC 74F245 
390099-01 CABLE RGBI 
390205-01 POWER SUPPLY 
390206-01 IC FDC 33C93 WD SCSI 
390207-01 IC DP8465N-4 DATA SEP 
390210-01 IC DJC KONON HDC 
390221-01 SUB: 601201-27 
390222-01 SUB: 601201-26 
390223-01 SUB: 601201-28 
390229-01 IC VIDEO HYBRID 
390230-02 IC EPROM 2764 30ONS 
390231-01 IC PAL 20X8 Ul,2,3 
390232-02 IC PAL 16L8 U38 
390233-01 IC PAL 16L8 U17 
390235-01 IC PAL 20L10 U8 
390236-01 IC PAL 16L8 U7 
390237-01 IC PAL 16R6A U16 
390242-03 CONN 23P MALE D-SUB 
390257-01 FILTER EMI 
390265-01 SWITCH POWER 
390269-02 POWER SUPPLY 112W PHIHONG 
390324-02 IC PAL 20L10 U48 
4022034-01 PCB ASSY - FCC EXCH 



PRODUCT 


RETURN DEALER , 


SUGGEST 


NUMBER 


CREDIT BILLING 


RETAI 


A2000 


30.00 


50.00 


A2000 


15.00 


25.00 


A2000 


15.00 


25.00 


A2000 


7.50 


12.50 


A2000 


5.50 


9.15 


A2000 


5.00 


8.35 


A2000 


12.00 


20.00 


A2000 


90.00 


149.95 


A2088 


125.00 325.00 




A2088 


8.50 


14.15 


A2088 


8.50 


14.15 


A2088 


8.50 


14.15 


A2088 


45.00 


75.00 


A2088 


12.50 


20.85 


A2088 


7.00 


11.65 


A2000 


15.00 


25.00 


PC 10 


5.00 


8.35 


PC10 


5.00 


8.35 


A2088 


15.00 


25.00 


A2088 


15.00 


25.00 


C128D/C128 


8.50 


14.15 


A1000 


17.00 


28.35 


A2000 


3.50 


5.85 


1902 


18.00 


30.00 


1 764EXP 


42.50 


70.80 


A2090 


40.00 


64.00 


A2090 


60.00 


100.00 


A2090 


42.00 


66.65 


A500 


15.00 


25.00 


A2090 


7.00 


11.65 


A2090 


8.50 


14.15 


A2090 


5.00 


8.35 


A2090 


5.00 


8.35 


A2090 


8.50 


14.15 


A2090 


5.00 


8.35 


A2090 


5.00 


8.35 


A500 


5.00 


8.35 


A2000 


2.00 


3.35 


A2000 


7.50 


12.50 


PC 10 


120.00 


199.90 


A2090 


8.50 


14.15 


4022 


105.00 





- 27 - 



PART 



DESCRIPTION 



4022047-01 SHIELD BOX 
4022048-01 SHIELD CAP 



PRODUCT 

NUMBER 

MU 

MU 

4256004-01 POWER SPLY-SNITCHING B128LP 
-01RIBBON MPS801 

-00 COVER SOUND MPS801 

■02 PAPER FEED KNOB MPS801 

-03 CASE TOP MPS801 

-10 PLATE ASSY (DECORATIVE) MPS801 



RETURN DEALER 
CREDIT BILLING 



601010- 
601011- 
601011- 
601011- 
601011- 
601011- 
601011- 
601011- 
601011- 
601011- 
601011- 
601013- 
601013- 
601013- 
601014- 
601020- 
601020- 
601020- 
601020- 
601020- 
601020- 
601020- 
601020- 
601020- 
601020- 
601020- 
601020- 
601020- 
601020- 
601020- 
601020- 
601021- 
601030- 
601030- 
601030- 
601030- 
601030- 
601030- 
601030- 
601030- 
601030- 
601030- 



NLA 
NLA 

NLA 
NLA 



53 PCB ASSY MPS801 

56 CABLE GUIDE MPS801 

51 PRINT HEAD ASSY MPS801 

62 CARRIAGE DRIVE BELT MPS801 

89 LINE FEED MOTOR MPS801 

98 HEAD MOTOR MPS801 

25 RIBBON CLUTCH SPRING MPS801 
31 HEAD SOLENOID MPS801 
96 BEZEL - FRONT MPS801 NLA 
09 MANUAL USER MPS801 
01 RIBBON MPS803 
03 LINE FEED MOTOR MPS803 
05 BELT - TIMING MPS803 
14 LINE FEED IDLE GEAR MPS803 
16 PLATEN KNOB MPS803 

20 PCB ASSY MPS803 

21 HARNESS PE/HP MPS803 

31 COVER SOUND MPS803 NLA 
40 MANUAL USER MPS803 

48 GEAR W/ IDLE MPS803 

49 GEAR W DRIVING MPS803 
19 PRINT HEAD ASSY MPS803 

88 GEAR RIBBON IDLE MPS803 

89 GEAR PF CLUTCH MPS803 

90 GEAR RIBBON DRIVING MPS803 
95 HEAD MOTOR MPS803 
24 CASE TOP MPS803 NLA 
03 LINE FEED MOTOR DPS1101 NLA 
09 HEAD MOTOR ASSY DPS1101 NLA 
14 RIBBON MOTOR DPS1101 NLA 
24 PLATEN ASSY DPS1101 NLA 

26 SWITCH PCB DIP DPS1101 NLA 
29 PCB ASSY - POWER DPS1101 NLA 

32 PCB ASSY - LOGIC DPS1101 NLA 

33 PCB ASSY - CBM SERIAL DP SI 101 NLA 

40 PCB ASSY - CARRIAGE DPS1101 NLA 

41 RIBBON 1101 IBM SELECTRIC DPS1101NLA 



85.00 
5.00 

5.00 

20.00 

45.00 

3.00 

30.00 

1.50 

25.00 

25.00 

2.50 

25.00 

4.00 

5.00 

25.00 

6.50 

3.00 

2.50 

50.00 

9.00 

4.00 

1.00 

1.00 

30.00 

1.00 

1.00 

2.00 

25.00 



SUGGESTED 
RETAIL 



141.95 
8.35 

8.35 

33.30 

15.00 

5.00 

50.00 

12.50 

41.65 

41.65 

4.20 

41.65 

6.65 

8.35 

41.65 

10.85 

5.00 

4.15 

83.30 

15.00 

6.65 

1.65 

1.65 

50.00 

1.65 

1.65 

3.35 

41.65 



- 28 - 



PART 



601030- 

601034- 

601070- 

601085- 

601085- 

601085- 

601085- 

601085- 

601085- 

601087- 

601090- 

601100- 

601100- 

601100- 

601100- 

601100- 

601100- 

601100- 

601101- 

601101- 

601102- 

601102- 

601141- 

601141- 

601141- 

601141- 

601160- 

601160- 

601160- 

601160- 

601160- 

601160- 

601160- 

601160- 

601161- 

601162- 

601200- 

601200- 

601200- 

601200- 

601200- 

601200- 

601200- 

601200- 

601200- 



DESCRIPTION 


PRODUCT 


RETURN DEAL! 


ERSUGG 




NUMBER 


CREDIT BILLING RE 


■65 PRINTWHEEL JUKI DAISY 


DPS1101 


NLA 






■04 MANUAL USER 


DPS1101 




4.00 


6.65 


■54 PENS SET/4 REPLACEMENT 


1520 




7.50 


12.45 


■00 COVER SOUND 


1515 


NLA 






■02 BEZEL - FRONT 


1515 


NLA 






■03 CASE TOP 


1515 


NLA 






■04 RIBBON 


1515 




5.00 


8.35 


■38 POWER INDICATOR ASSY 


1515 


NLA 






■45 PRINT HEAD ASSY 


1515 


NLA 






■19 MANUAL USER 


1515 


NLA 






■52 TRANSFORMER 


MCS801 




12.00 


20.00 


■01 RIBBON 


1525 




5.00 


8.35 


■03 MANUAL USER 


1525 




4.00 


6.65 


■09 COVER SOUND 


1525 


NLA 






■10 CASE TOP 


1525 


NLA 






■15 CASE BOTTOM W/ PWR SPLY 


1525 


NLA 






■47 PCB ASSY - MP-J-1/2 


1515/1525 


NLA 






■69 LINE FEED SOLENOID 


1515/1525 




25.00 


41. 65 


■09 HEAD SOLENOID 


1515/1525 


NLA 






■10 HEAD MOTOR 


1515/1525 


NLA 






■41 PCB ASSY - MP-J-3 


1525 


NLA 






48 PRINT HEAD ASSY 


1525 




30.00 


50.00 


■86 PCB ASSY - CPU BRD EXCH 


6400 




125.00 


■87 PCB ASSY - 1/0 BRD EXCH 


6400 




135.00 


■88 PCB ASSY - PWR BRD EXCH 


6400 




125.00 


89 PCB ASSY - IEEE EXCH 


6400 


NLA 






■14 KNOB PRINTER 


MPS1000 




3.00 


5.00 


■15 MOTOR PULSE 


MPS1000 




25.00 


41.65 


26 CARRIAGE MOTOR 


MPS1000 




25.00 


41.65 


■30 BELT - TIMING 


MPS1000 




4.00 


6.55 


■34 SENSOR PAPER 


MPS1000 




15.00 


25.00 


■35 HEAD POS SENSOR 


MPS1000 




25.00 


41.65 


■79 PANEL CONTROL 


MPS1000 




25.00 


41.65 


■90 TRACTOR ASSY 


MPS1000 




40.00 


64.00 


■74 IC EPROM 27256 


MPS1000 




10.00 


16.65 


■20 RIBBON MPS1000 


MPS1000 




5.00 


8.35 


■07 SWITCH PWR ON 


1526/802 




3.00 


5.00 


■24 TRACTOR ASSY 


1526/802 


NLA 






■30 LINE FEED MOTOR 


1526/802 


NLA 






■48 CARRIAGE MOTOR ASSY 


1526/802 


NLA 






■53 CARRIAGE DRIVE BELT 


1526/802 


NLA 






■57 GEAR RIBBON UNIT 


1526/802 




9.00 


15.00 


■77 PAPER ADVANCE KNOB 


1526/802 




6.00 


10.00 


■82 RIBBON 


1526/802 




5.00 


8.35 


■90 MANUAL USER 


MPS802 




4.00 


6.65 
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PART 



DESCRIPTION 



PRODUCT 



RETURN DEALER SUGGESTED 



601201-22 PCB ASSY - MAIN LOGIC 
601201-24 PRINT HEAD ASSY 
601201-26 TRANS 2SD837 PANA 
601201-27 TRANS 2SD946 
601201-28 TRANS 2SB794 NEC 
601201-48 MANUAL USER 
601201-51 PAPER RACK 
601201-59 COVER SOUND 
601201-79 PCB ASSY - EXCH 
601203-56 PCB ASSY - EXCH 
601210-30 PANEL CONTROL 
601210-38 CARRIAGE MOTOR 
601210-42 GEAR FIRST 
601210-43 RIBBON GEAR 
601210-50 BELT - TIMING 

601210-62 PAPER FEED MOTOR 

601210-66 PRINT HEAD ASSY 

601210-69 RIBBON MASK 

601210-97 PAPER SENSOR 

601211-01 TRACTOR UNIT 

601211-19 PCB ASSY - POWER DRIVER 

601212-95 PCB INTERFACE - PARALLEL 

602050-03 TRANS 2SC2335 

602050-06 IC AN 5750 

602050-07 IC UPC 1031HZ 

602050-14 HV MODULE 

602050-99 CRT 150BMB22-AF 

602051-20 IC M51393AP 

602051-23 IC AN 5265 

602051-44 IC HA11401 

602051-45 IC AN 5250 

602060-22 MAGNETS - PC 

602060-28 CRT SOCKET 

602060-35 SWITCH POWER SOI 

602060-39 RES VAR 

602060-40 TRANSFORMER - PWR T01 

602060-44 HV MODULE T502 

602060-45 YOKE DEFLECTION DY01 

602060-48 CABINET REAR 

602060-49 CABINET FRONT 

602060-50 TERMINAL ASSY - REAR A/V 

602060-52 CABINET TOP - PANEL 

602060-53 BUTTON - POWER 

602060-71 PCB ASSY - CRT 

602060-72 PCB ASSY - CONTROL 



NUMBER 


CREDIT BILLING 


MPS803 


NLA 




1526/802 


55.00 


80.00 


1526 


4.00 


6.65 


1526 


4.00 


6.65 


1526 




4.00 6.65 


1526 




4.00 6.65 


1526/802 




5.00 8.30 


1526/802 


NLA 




1526/802 


40.00 


95.00 


4023 




95.00 


MPS1200 




10.45 17.40 


MPS1200 




11.30 18.80 


MPS1200 




.70 1.15 


MPS1200 




.50 .85 


MPS1200 




.90 1.50 


MPS1200 


12.90 


21.50 


MPS1200 


22.50 


37.50 


MPS1200 


. 60 


.95 


MPS1200 


3.50 


5.80 


MPS1200 


23.85 


39. 75 


MPS1200 


117. 3C 


I 195.40 


MPS1200 


24.10 


40.00 


1701 


7.50 12.45 


1701 


9.00 15.00 lie 


1 701/SX64 


9.00 15.00 


SX64 


65.00 


108.30 


SX64 


125. OC 


l 165.00 


1 701/SX64 




9.00 15.00 


1 701/SX64 




9.00 15.00 


SX64 




9.00 15.00 


1701 




9.00 15.00 


1701 




3.50 5.85 


1701 




7.50 12.45 


1701 




5.50 9.00 


1701 




1.00 1.65 


1701 


25.00 


41. 75 


1701 


27.80 


46.40 


1701 




15.00 25.00 


1 701/1 702 




10.00 16. 70 


1701/1702 25.00 


41. 75 


1 701/1 702 


NLA 




1 701/1 702 


NLA 




1701/1702 


NLA 




1701 




25.50 41. 65 


1702 




30.00 50.00 



RETAIL 
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?ART DESCRIPTION 

S02060-73 PCB ASSY - POWER 
302060-16 IC HA11244 
502060-77 IC HA11247 
302060-78 IC HA 1140 
502061-23 FUSE 1.25 A 
502061-24 FUSE 4A 

502061-25 CORD - AC PWR REPLACEMENT 
502061-31 RES R05 220 OHM 
502061-41 FR 68 OHM 2W 5% 
502061-42 FR 100 OHM 1/2W 5% 
502061-43 FR 220 OHM 1/2W 5% 
502061-73 DIODE 1S1887A 
502061-79 REGULATOR 2SC1106A 
502061-90 TRANS 2SD869 
502061-92 CRT 370FVB22 
502062-77 CRT SOCKET 
502062-96 TRANSFORMER - PWR T1901 
502063-05 RECTIFIER BRIDGE 1B4B42 
502063-12 IC AN 5515 
502063-15 IC 1901 STR3125 
502063-21 TRANS SIL 2SD1426 
502063-35 THERMISTOR TH1901 
502063-41 TRANSFORMER - SW DRV T1521 
502063-45 HV MODULE T01 
502063-46 YOKE DEFLECTION DY01 
502063-64 CAP ELECT 100OUF 16V 
502063-66 CAP ELECT 470UF 35V 
502063-68 CAP ELECT 33UF 160V 
502063-69 CAP ELECT 4.7UF 250V 
502063-73 CAP MTL POLYPRO 150OPF 
502063-77 FUSE 1A 
502063-78 FUSE 4A 
502063-80 RES 2 OHM 7W 
502063-81 RES 280 OHM R01 
502063-84 RES MTL FILM 2.7 1W 
502063-85 RES MTL FILM 4.7 2W 
502063-86 RES MTL FILM 6.8 2W 
502063-92 DIODE RH-1S 
502063-98 DIODE ISR124 40 OK 

502064-08 CRT 370KNB22 

502064-27 CAP ELECT 10OUF 35V 

502064-29 CAP ELECT 220UF 35V 
502064-55 CAP ELECT 470UF 200V 
502064-60 HANDLE RIGHT SIDE 
502064-61 HANDLE LEFT SIDE 



PRODUCT RETURN 


DEALER 


SUGGESTED 


NUMBER CREDIT 


BILLING 


RETAIL 


1701 


31.50 


52.48 


1702 


9.00 


15.00 


1702 


15.00 


24.00 


1701/SX64 NLA 






1701 


. 60 


1.00 


1701 


. 60 


1.00 


1701/1702 


5.50 


9.00 


1701 


1.00 


1. 65 


1701 


. 60 


1.00 


1701 


. 60 


1.00 


1701 


. 60 


1.00 


1702 


. 60 


1.00 


1701 


7.50 


12.45 


1701 


7.50 


12.45 


1701 


80.00 


132.00 


1702 


7.50 


12.45 


1702 


7.50 


12.45 


1702 


7.50 


12.45 


1702 


9.00 


15.00 


1702 


8.50 


14.10 


1702 


7.50 


12.45 


1702 


2.50 


4.15 


1702 


7.50 


12.45 


1702 


18.50 


30.90 


1702 


15.00 


25.00 


1702 


1.00 


1. 65 


1702 


1.00 


1. 65 


1702 


. 60 


1.00 


1702 


. 60 


1.00 


1702 


1.00 


1. 65 


1702 


. 60 


1.00 


1702 


. 60 


1.00 


1702 


. 60 


1.00 


1702 


1.00 


1. 65 


1702 


. 60 


1.00 


1702 


. 60 


1.00 


1702T 


. 60 


1.00 


1702T 


. 60 


1.00 


1702 


1.00 


1. 65 


1702 


80.00 


132.00 


1 702 NLA 






1702 


. 60 


1. 65 


1702 


7.50 


12.45 


1701/1702 NLA 






1701/1702 NLA 
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PART DESCRIPTION 



602064-62 NAMEPLATE LOGO 
602064-86 MANUAL USER 
602064-87 MANUAL USER 
602064-89 YOKE DEFLECTION DY01 
602064-90 DOOR FRONT CNTRL PANEL 
602064-91 RES MTL FILM 1 . 5 2W 
602064-92 CAP MTL POLYPRO 500OPF 
602064-93 CAP ELECT 470uf 25V 
602064-94 CAP MYLAR . 082UF 100V 
602064-95 CAP MTL POLYPRO 630OPF 
602064-96 RES CERAMIC 10K 1/2W 
602064-98 TRANS 2SD1453-06 
602070-01 CRT PICTURE TUBE 
602070-05 IC RGBI INTF MB7051G3 
602070-06 IC ANA VERT DEFL MPC1378 
602070-07 IC LIN HORZ/VERT LA7823 
602070-08 IC AUDIO AMP MPC575C2 
602070-09 IC ANALOG VIDEO MPC1352 
602070-10 IC STR30123 
602070-11 IC ANA VID INTF MPC1397C 
602070-21 HV MODULE MA-1 
602070-34 RECTIFIER RM-lA 
602070-50 COIL HORZ SIZE 
602070-51 FILTER LINE X-2 
602070-52 TRANSFORMER - POWER 
602070-54 YOKE DEFLECTION 
602070-56 TRANSFORMER - SIDE PC 
602070-58 COIL HORZ LIN 
602070-59 TRANSFORMER - INSUL 
602070-70 CAP CER 2200PF 125V 
602070-71 CAP CER 470OPF 125V 
602070-90 CAP ELECT 470UF 200V 
602071-18 CAP PP 470OPF 1.6KV 
602071-25 CAP MPP 0.1UF 125V 
602071-34 RES MET OX 4.7K 2W 
602071-37 RES VARIBLE 2K 
602071-40 RES COMP 3 3 OK 1/2W 
602071-41 RES COMP 3 . 3M 1/2W 
602071-61 RES 1.2K 1/6W 
602071-63 RES 1.8K 1/6W 
602071-65 RES 2.7K 1/6W 
602071-66 RES 4. 7K 1/6W 
602071-87 RES CEM WW 3 . 3 7W 
602071-88 RES CEM WW 220 15W 
602071-94 FUSE 5.0A 125V 



PRODUCT 
NUMBER 

1701/1702 

1701 

1702 

17027 

1701/1702 

1702 

1702 

1702 

1702 

17027 

17027 

1702 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 



RETURN DEALER SUGGESTED 
CREDIT BILLING RETAIL 



NLA 



NLA 



2.50 


4.00 


4.00 


6. 65 


4.00 


6. 65 


15.00 


25.00 


. 60 


1.00 


1.00 


1. 65 


1.00 


1. 65 


. 60 


1.00 


1.00 


1.65 


. 60 


1.00 


9.00 


15.00 


160.00 


200.0 


7.50 


12.4 


5.50 


9.15 


5.50 


9.15 


5.50 


9.15 


7.50 


12.45 


7.50 


12.45 


5.50 


9.15 


32.00 


53.30 


1.00 


1. 65 


4.50 


7.50 


4.50 


7.50 


7.50 


12.45 


34.00 


56.65 


15.00 


24.90 


4.50 


7.50 


7.50 


12.45 


1.00 


1. 65 


1.00 


1. 65 


7.50 


12.45 


1.00 


1. 65 


. 60 


1.00 


1.00 


1. 65 


1.00 


1. 65 


1.00 


1. 65 


1.00 


1. 65 


. 60 


1.00 


1.00 


1. 65 


. 60 


1.00 


1.00 


1. 65 


1.00 


1. 65 


1.00 


1. 65 
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PART DESCRIPTION 



602071-97 SWITCH POWER 

602071-98 FUSE HOLDER 

602071-99 CRT SOCKET 

602072-06 CORD - PWR SPLY 

602072-33 CABINET FRONT 

602072-34 DOOR FRONT CNTRL PANEL 

602072-35 CABINET REAR V0148-01 

602072-48 CORD - AC REPLACEMENT 

602072-60 THERM PTH451C38BF7RON140 

602072-61 CRT PIC TUBE M34JND12X 

602072-62 YOKE DEFLECTION M34JND12X 

602072-63 FILTER LINE X-l 

602072-64 COIL DEGAUS 14 7NDB 

602072-65 CAP CER 100OPF 125V 

602072-66 CAP PP 410OPF 1.6KV 

602072-67 RES MET OX 5 . 6K 2W 

602072-68 RES MET OX 3.3 3W 

602072-69 RES MET OX 2.7 3W 

602072-77 TRANS 2SD1455 

602080-01 FR 2 OHM 1W 

602081-57 FR 3300 1W 

602081-76 RES AD5216 1W 

602082-13 TRANS 2SA1015-0 

602082-60 CRT E2971-GTHBT 

602082-65 TRANS 2SC2073 

602082-71 TRANS 2SA940 

602082-73 TRANS 2SA1015 

602082-79 TRANS 2SD1427FA-1 

602082-80 TRANS 2SD1432 

602082-81 DIODE ZENER 

602082-89 DIODE TVR-2D 

602082-90 DIODE IS 1887AFA-1 

602082-92 THYRISTOR SF0R1B41 

602082-95 IC TA7644CP 

602082-96 IC TC 40538P 

602082-99 DIODE ZENER RO 6.2 FAl 

602083-00 DIODE RU 1A 

602083-01 CRT SOCKET 

602083-03 IC AN 5352 

602083-05 SPARK GAP 

602083-06 FUSE 1 . 2A 

602083-07 FUSE 3A 

602083-10 SWITCH POWER 

602083-20 CORD - POWER 

602083-23 COIL DEGUSSING 



PRODUCT 
NUMBER 

1902/1080 
1080 

1902/1080 
1902/1080 
1902/1080 
1902/1080 
1902/1080 
1902/1080 
1902/1080 
1902/1080 
1902/1080 
1902/1080 
1902/1080 
1902/1080 
1902/1080 
1902/1080 
1902/1080 
1902/1080 
1902/1080 
10 80 A 
10 80 A 
108 OA 
10 80 A 
10 80 A 
108 OA 
10 80 A 
10 80 A 
108 OA 
10 80 A 
10 80 A 
108 OA 
10 80 A 
10 80 A 
108 OA 
10 80 A 
10 80 A 
108 OA 
10 80 A 
10 80 A 
108 OA 
10 80 A 
10 80 A 
108 OA 
10 80 A 
10 80 A 



RETURN DEALER SUGGESTED 
CREDIT BILLING RETAIL 



5.00 


8.35 


3.00 


5.00 


5.50 


9.15 


4.50 


7.50 


20.00 


33.35 


5.50 


9.15 


25.00 


41. 65 


8.00 


13.30 


4.50 


7.50 


160.00 


200.00 


20.00 


33.35 


4.50 


7.50 


4.50 


7.50 


. 60 


1.00 


1.00 


1. 65 


1.00 


1. 65 


. 60 


1.00 


1.00 


1. 65 


25.00 


41. 65 


1.00 


1. 65 


1.00 


1. 65 


1.00 


1. 65 


3.00 


5.00 


150.00 


175.00 


5.50 


9.15 


5.50 


9.15 


5.50 


9.15 


9.00 


15.00 


9.00 


15.00 


1.00 


1. 65 


1.00 


1. 65 


1.00 


1. 65 


3.00 


5.00 


9.00 


15.00 


9.00 


15.00 


1.00 


1. 65 


2.50 


4.20 


5.50 


9.15 


9.00 


15.00 


3.00 


5.00 


1.00 


1. 65 


1.00 


1. 65 


5.00 


8.35 


22.50 


37.50 


15. 00 


25.00 
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PART 



DESCRIPTION 



PRODUCT 
NUMBER 



RETURN DEALER SUGGESTED 
CREDIT BILLING RETAIL 



602083-33 COIL TDY-514 1080A 1080A 

602083-35 TRANSFORMER - FLYBACK 1080A 

602083-39 DELAY LINE TRF2015 1080A 

602083-51 CABINET FRONT 1080A 

602083-69 MANUAL INSTRUCTION 1080A 

602083-70 DOOR FRONT ASSY 1080A 

602083-71 CABINET BACK 1080A 

602083-73 THERMISTOR 1080A 

602083-75 CABLE AUDIO 1080A 1080A 

602090-62 TRANS 2SD1453 1802 

602090-64 DIODE GP10-1N4005 1802 

602090-66 DIODE RD11EB2 1802 

602090-67 DIODE S1B01-01S 1802 

602090-68 DIODE RGP10G 1802 

602090-69 DIODE EU-2V 1802 

602090-72 DIODE RM2C 1802 

602090-74 IC HA 1142 1802 
602090-75 IC HA11431 VIDEO CHROMA 1802 

602090-76 IC MC14053B 1802 

602090-77 IC STR470A 1802 

602090-78 IC AN 5515 VERT OUT 1802 

602090-79 IC AN 5265 SOUND 1802 
602090-84 CRT 370FCB22-TC06 ULCSA 1802 

602090-92 COIL DEGUASSING (AL) 1802 

602090-93 COIL LINEARITY 1802 

602090-96 COIL CHOKE 1.04UH 1802 

602090-97 COIL CHOKE 10.3UH 1802 

602090-98 COIL WIDTH 1802 

602091-01 TRANS HORZ DRIVE 1802 

602091-02 TRANS SIDE PCC-2 1802 

602091-03 TRANS PULSE FOR STR470 1802 

602091-04 TRANS CONVERTOR 1802 

602091-05 TRANS FLYBACK KP5872G 1802 

602091-07 THERMISTOR 1802 

602091-08 VARISTOR 1802 

602091-14 RES SEMIFIX 1KB 1802 

602091-15 RES SEMIFIX 2.2KB 1802 

602091-16 RES SEMIFIX 4.7KB 1802 

602091-17 RES SEMIFIX 47KB 1802 

602091-18 RES SEMIFIX 3308 1802 

602091-19 RES COMP GS225K/UL 1802 

602091-24 RES RWR STD 10W 3.30H 1802 

602091-25 RES M. OXIDE 7W 3 . 6K 1802 

602091-26 RES M. OXIDE 7W 10K 1802 

602091-30 RES FUSING . 5W 4.7J 1802 



75.00 


124. 


95 


45.00 


75. 


00 


6.00 


10. 


00 


45.00 


75. 


00 


5.50 


9. 


15 


5.50 


9. 


15 


60.00 


99. 


95 


7.50 


12. 


50 


9.00 


15. 


00 


5.00 


8. 


35 


1.00 


1. 


65 


1.00 


1. 


65 


1.00 


1. 


65 


1.00 


1. 


65 


1.00 


1. 


65 


1.00 


1. 


65 


5.50 


9. 


15 


7.50 


12. 


50 


3.50 


5. 


85 


15.00 


25. 


00 


5.50 


9. 


15 


5.50 


9. 


15 


85.00 


141. 


60 


4.50 


7. 


50 


3.00 


5. 


00 


1.00 


1. 


65 


1.00 


1. 


65 


3.00 


5. 


00 


3.00 


5. 


00 


5.00 


8. 


35 


10.00 


16. 


65 


28.50 


47. 


50 


45.00 


75. 


00 


3.00 


5. 


00 


1.00 


1. 


65 


1.00 


1. 


65 


1.00 


1. 


65 


1.00 


1. 


65 


1.00 


1. 


65 


1.00 


1. 


65 


1.00 


1. 


65 


1.00 


1. 


65 


3.00 


5. 


00 


3.00 


5. 


00 


1.00 


1. 


65 
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PART DESCRIPTION PRODUCT RETURN DEALER SUGGESTED 

NUMBER CREDIT BILLING RETAIL 

602091-34 CAP PE 100V 0.15MFM 1802 1.00 1.65 

602091-37 CAP PP 200V 0.082MFJ 1802 1.00 1.65 

602091-38 CAP PP 200V 0.027MFJ 1802 1.00 1.65 

602091-40 CAP PP 200V 0.39MPK 1802 15.00 25.00 

602091-41 CAP PP 630V 0.012MFJ 1802 20.00 33.35 

602091-42 CAP PP 600V 0.0027MFK 1802 1.00 1.65 

602091-43 CAP PP 1600V 1500PJ 1802 1.00 1.65 

602091-44 CAP MPP 125VAC O.lMFM 1802 3.00 5.00 

602091-45 CAP DE7100FZ472M 125VAC 1802 1.00 1.65 

602091-46 CAP CE HR160V 33MF 1802 2.00 3.35 

602091-47 CAP CHEMI 200WV 4701E 1802 5.50 9.15 

602091-49 CAP MPP 1 . 6KV 0.0082 MFJ 1802 3.00 5.00 

602091-50 CAP CE 160V 220UF 1802 5.00 8.35 

602132-13 CABLE 6 TO 8 COMPOSITE 1902A 7.50 12.50 

602132-14 CABLE RGBI 1902A 18.00 30.00 

602151-05 TRANS 2SD1397 1802C 9.00 15.00 

602151-79 IC UPC1378H 1802C 7.50 12.50 

602151-80 IC KTA7208 1802C 7.50 12.50 

602151-81 IC UPD4066BC 1802C 7.50 12.50 

602151-82 IC STR54041 1802C 8.50 14.15 

602152-25 RES VAR ROTARY 1802C 1.00 1.65 

602152-48 RES VAR ROTARY 1802C 1.00 1.65 

602152-78 RES FUSIBLE 1802C 1.00 1.65 

602152-88 RES CARBON 1/2W 10 OHM 1802C 1.00 1.65 

602152-89 RES FUSIBLE 1 OHM 1802C 1.00 1.65 

602152-92 RES FUSIBLE 1 OHM 1802C 1.00 1.65 

602152-93 RES CARBON 1/6W 10K OHM 1802C 1.00 1.65 

602152-94 RES CARBON l/6w 120K OHM 1802C 1.00 1.65 

602152-95 RES CARBON 1/6W 15K OHM 1802C 1.00 1.65 

602153-02 RES VARIABLE 1802C 1.00 1.65 

602153-68 RES FUSIBLE 1 OHM 1802C 1.00 1.65 

602153-73 SPEAKER 16 OHM . 5W 1802C 8.50 14.15 

602153-74 SWITCH SLIDE KSA 2317 1802C 3.50 5.85 

602153-75 TRANS PIN CUSHION 1802C 28.00 46.65 

602153-76 TRANS HORZ DRIVE 1802C/1902A 7.50 12.45 

602153-77 TRANS FBT 1802C 45.00 75.00 

602153-79 TRANS SWITCHING 1802C 32.00 53.30 

602154-21 SOCKET CRT 1802C 7.50 12.45 

602154-34 DOOR VR 1802C 7.00 11.65 

602154-40 COIL DEGUASSING 1802C 15.00 25.00 

602154-44 KNOB POWER 1802C 2.50 4.15 

602154-46 POWER INDICATOR 1802C 3.00 5.00 

602154-50 SWITCH PUSH 1802C 5.00 8.35 

602155-23 CAP MYLAR 4700 PF 1.6KVJ1802C 1.00 1.65 

602155-34 COIL DELAY LINE . 4MSEC 1802C 4.50 7.50 
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PART 



DESCRIPTION 



PRODUCT 
NUMBER 



RETURN DEALER SUGGESTED 
CREDIT BILLING RETAIL 



602155 

602155 

602155 

602155 

602155 

602155 

602155 

602155 

602155 

602155 

602155 

603030 

603030 

604010 

604010 

604010 

604010 

604010 

604010 

604010 

604010 

604010- 

604010- 

604010- 

604010- 

604010- 

604010- 

604010- 

604020- 

604020- 

604020- 

604020- 

604020- 

604020- 

604020- 

604020- 

604020- 

604020- 

604022- 

604050- 

604050- 

604060- 

604060- 

607050- 

607050- 



-38 DIODE ZENER ZPD-22 

-39 DIODE RH-1 

-40 FUSE UL/CSA MF514AR5V 

-41 IC TA7670 

-43 POSISTOR 

-49 RES VAR ROTARY 

-53 CORD - POWER 

-58 CRT 370DJB22-TC17 (Y) 

-66 KNOB SLIDE 

-73 COVER BACK ASSY 

-74 COVER BACK 

-66 MANUAL USER 

-67 MANUAL USER 

-01 BELT - STEEL (ALPS) 

-02 EJECT ASSY (ALPS) 

-03 MOTOR DC (ALPS) 

■04 R/W HEAD ASSY (ALPS) 



1802C 

1802C 

1802C 

1802C 

1802C 

1802C 

1802C 

1802C 

1802C 

1802C 

1802C 

1530 

1531 

1541/2031/SX 

1541/2031/SX 

1541/2031/SX 

1541/2031 



-05 MOTOR STEP ASSY (ALPS) 1541/2031 



■06 BELT ~ DRIVE (ALPS) 1541/2031/SX 

-07 PCB ASSY - MTR CNTRL ALPS 1541/2031 

-10 GUIDE LEFT ASSY (ALPS) 1541/2031 

-14 BEZEL - FRONT (ALPS) BROWN 1541/2031NLA 

-36 GUIDE LEFT DSK (ALPS) 5X64 

-37 GUIDE RIGHT DSK (ALPS) 1541/2031/SX 

-39 BEZEL - FRONT (ALPS) SX64 

-44 PCB ASSY - ALPS MTR CNTRL SX64 

-45 R/W HEAD ASSY (ALPS) SX64 

-46 MOTOR STEP ASSY (ALPS) SX64 

-13 MOTOR STEP ASSY (NEWT) 1541 

-15 BELT - STEEL (NEWT) 1541 

-16 BELT - SPRING/STEEL (NEWT) 1541 
22 R/W HEAD ASSY (NEWT) 1541 
28 MOTOR DC W/PCB (NEWT) 1541 
46 SENSOR W/P (NEWT) 1541 

48 LED ASSY (NEWT) 1541 

49 BEZEL - FRONT (NEWT) 1541 

50 DOOR/LATCH/LEVER ASSY NEWT 1541 

51 BELT - DRIVE (NEWT) 1541 
75 IC LAG 570 MTR CTRL (NEWT) 1541 
05 MOTOR STEP ASSY (NEWT) 1571 
26 LED ASSY (NEWT) 1571 
05 ZERO TRK ASSY (ALPS) 1571 
07 SWITCH HOLDER ASSY (ALPS) 1571 

02 IC TA 7259P (ALPS) 1571 

03 IC HA 13432 (NEWT) 1541 





1.00 


1.65 




1.00 


1.65 




. 60 


1.00 




7.50 


12.50 




4.50 


7.50 




1.00 


1.65 




4.50 


7.50 




135.00 


224.90 




3.50 


5.85 




35.00 


58.30 




25.00 


41.65 




4.00 


6.65 




4.00 


6.65 




1.00 


1.65 




5.00 


8.35 




30.00 


50.00 


NLA 








50.00 


83.30 




5.00 


8.35 




35.00 


58.30 


ATT 71 


15.00 


25.00 


NLA 
NLA 








3.00 


5.00 


NLA 






NLA 






NLA 






NLA 








40.00 


66.65 




2.00 


3.35 




1.00 


1.65 


NLA 








30.00 


50.00 




3.00 


5.00 




3.00 


5.00 


NLA 








15.00 


25.00 




5.00 


8.35 




5.50 


9.15 




20.00 


33.35 




12.00 


20.00 




5.25 


8. 75 




5.25 


8. 75 




7.50 


12.50 




7.00 


11.65 
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PART 



DESCRIPTION 



608010-54 TRANSFORMER - PWR T2 
8023001-01 PCB ASSY - MAIN LOGIC EX 
8032051-01 POWER SUPPLY - CPU UL 
8032090-01 PCB ASSY - LOGIC FCC EX 
8032090-03 PCB ASSY - FCC 12 IN EXCH 
8032090-09 PCB ASSY - FCC EXCH 
8032110-01 PCB ASSY - 64K MEMORY 

8050002-01 PCB ASSY - DIGITAL MIC EX 
8050002-02 PCB ASSY - DIGITAL TAN EX 
8050002-03 PCB ASSY - DIGITAL TAN EX 
8050002-04 PCB ASSY - DIGITAL MIC EX 
8050002-05 PCB ASSY - DIGITAL MP I EX 
8050002-06 PCB ASSY - DIGITAL MP I EX 
8050006-01 PCB ASSY - ANALOG MIC EX 
8050029-01 POWER SUPPLY - DISK DRVS 
8050031-01 DRIVE ASSY - 5 1/4 MIC EX 
8050044-01 PCB ASSY - ANALOG TAN EX 
8050047-01 DRIVE ASSY - 5 1/4 TAN EX 
8050059-01 DRIVE ZERO ASSY- MPI EX 
8050059-02 DRIVE ONE ASSY - MPI EX 
8250023-01 PCB ASSY - ANALOG MIC EX 
8250023-02 PCB ASSY - ANALOG MIC EX 
8250023-03 PCB ASSY - ANALOG MPI EX 
8250029-01 DRIVE ZERO ASSY - MPI EX 
8250029-02 DRIVE ONE ASSY - MPI EX 
8250039-01 DRIVE ASSY - MSAF EXCH 
8250039-02 DRIVE ASSY - MSAF DUAL EX 
8256039-01 POWER SUPPLY - SWITCHING 
8256048-02 PCB ASSY - CBMII LP EX 
8256068-01 PCB ASSY - CBMII HP EX 



8256068-02 

8256120-04 

8900008-01 

8900012-01 

8900039-01 

9000007-01 

900555-02 

900556-02 

900556-03 

900556-09 

900558-01 

900560-01 

900755-01 

900757-01 

901000-03 



PCB ASSY - CBMII HP EX 
FAN ASSY 115V 
POWER SUPPLY 
PCB ASSY - EXCH 
DISPLAY I/F 
PCB ASSY - SP COMBO EX 
CRYSTAL 1 . 8432 MHZ 
CRYSTAL 16 MHZ OSC 2 -LEG 
CRYSTAL 12 MHZ 
CRYSTAL 20MHZ PAR MODE 
CRYSTAL 14.31818 MHZ 
CRYSTAL 32.768 KHZ 
DIODE BRIDGE 4A 200V 
DIODE BRIDGE 4A 50V 
CRT 9 IN WHITE PHOSPHER 



PRODUCT RETURN DEALER SUGGESTED 


NUMBER CREDIT BILLING RETAIL 


SX64 


15.00 


25.00 


8023P 


125.00 




MU-B 


51.00 


85.20 


8032 


125.00 




4032 


125.00 




SP9000 


125.00 




8096 


125.00 




8050 


135.00 




8050 


135.00 




8250 NLA 






8250 


135.00 




8050 


135.00 




8250 


135.00 




8050 


95.00 




MU-B NLA 






8050 


165.00 




8050/8250 


105.00 




8050 


165.00 




8050 


165.00 




8050 


165.00 




8250 


95.00 




8050 


95.00 




8050/8250 


95.00 




8250 


165.00 




8250 


165.00 




8050 


165.00 




8250 


165.00 




B128/256HP 


85.00 


142.00 


B128LP 


135.00 




B256HP 


135.00 




B128HP 


135.00 




PC 10 


25.00 


41.65 


4064 NLA 






4064 


105.00 




4064 


30.00 


50.00 


SP9000 


135.00 




MU 


5.00 


8.35 


MU 


5.00 


8.35 


MU 


5.00 


8.35 


A2090 


3.50 


5.85 


MU-C 


3.00 


5.00 


A500/A200 


3.00 


5.00 


MU 


5.00 


8.35 


MU 


5.00 


8.35 


MU 


40.00 


66.65 
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PART 



901000-04 
901001-01 
901225-01 
901226-01 
901227-03 
901229-05 
901342-01 
901343-01 
901401-01 
901434-01 
901435-01 
901435-02 
901435-03 
901436-01 
901437-01 
901453-07 
901455-01 
901458-01 
901460-03 
901479-01 
901479-02 
901486-01 
901486-06 
901491-01 
901499-01 

901874-01 
901875-01 
901876-01 
901895-01 
902502-01 
902671-01 
902693-01 
903150-02 
903267-02 
903346-01 
903361-01 
903362-01 
903363-01 
903467-03 
903501-01 
903508-03 
903508-04 
903508-15 
903555-15 
903555-20 



DESCRIPTION 



CRT 9 IN GREEN PHOSPHER 

CRT 12 IN GREEN PHOSPHER 

ROM CHAR 

ROM BASIC 

ROM KERNAL 

ROM $EOOO-$FFFF 

IC 650 9 A 

IC 6525A 

IC 6523A 

SUB: 906108-01 

IC 6502 1 MHZ MPU 

IC 650 2 A 2 MHZ MPU 

IC 65028 3 MHZ MPU 

IC 6520 PIA 

IC 6522 VIA 

IC 2114 RAM 

IC 6504 MPU 

IC 6532 PIA 

ROM 2332-177 A 

IC 6845 CRT CNTRL 1 MHZ 

IC 68845 CRT CNTRL 2 MHZ 

ROM $COOO-DFFF 

ROM $EOOO-FFFF 

IC 6560 VIC 

IC SCREEN ED 60 HZ 40 COL 

IC 8259A INTERRUPT CNTRL 

IC 8284A CLOCK GENERATOR 

IC 8288 BUS CONTROLLER 

IC 6551 A 

SUB: 314975-01 

TRANS 2SC945 NPN JAP 

TRANS 2SC 1815 

CONN CRT 

CONN R/ANGLE RS232 

CONN 44 PIN 

CONN 6 PIN DIN 

CONN 5 PIN VIDEO 

CONN 9 PIN 

FILTER POWER 3A 250V 

CORD - POWER BLACK 

SUB: 903508-04 

CORD - POWER 

CORD - POWER 

FUSE .5A 250V SLO-BLO 

FUSE 1A 250V SLO-BLO 



PRODUCT 


RETURN 


DEALER 


I SUGGE. 


NUMBER 


CREDIT 


BILLING RE 


MU 




40.00 


66. 65 


MU 




50.00 


83.30 


C64 




6.50 


10.80 


C64 




7.50 


12.50 


C64 




7.50 


12.50 


1541 




4.00 


6.65 


MU 




10.00 


16. 65 


MU 




15.00 


25.00 


mu 




15.00 


25.00 


mu 




4.00 


6.65 


MU 




4.00 


6.65 


MU 




10.00 


16. 65 


MU 




9.00 


15.00 


MU 




4.00 


6.65 


MU 




9.00 


15.00 


MU 




4.00 


6.65 


MU 




4.00 


6.65 


Vic 




9.00 


15.00 


MU 




15.00 


25.00 


MU 




15.00 


25.00 


Vic 




9.00 


15.00 


Vic 




9.00 


15.00 


Vic 




15.00 


25.00 


MU-B 




9.00 


15.00 


PC10 




7.50 


12.50 


PC10 




7.50 


12.50 


PC 10 




9.00 


15.00 


+4 




7.50 


12.50 


A2000 




1.00 


1.65 


MU-C 




3.00 


5.0 


MU-B 


NLA 






MU-B 


NLA 






Vic 


NLA 






MU-C 




2.40 


4.00 


MU-C 




2.40 


4.00 


Vic 




3.65 


6.00 


MU-B 




6.00 


10.00 


MU 


NLA 






MU-C 




5.00 


8.35 


PC-III/COLT 


5.00 


8.35 


MU 




. 60 


1.00 


Mu 




. 60 


1.00 
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PART 



903556-16 
903556-22 
903557-04 
903558-07 
903558-11 
903820-03 
904500-01 
904507-01 
904661-01 
904778-01 
905080-01 
905101-01 
905102-01 
905103-01 
905103-03 
905955-03 
906100-02 
906106-01 
906107-01 
906108-02 
906109-01 
906109-04 
906112-01 
906114-01 
906127-01 
906129-01 
906130-01 
907300-02 
950150-03 
950157-04 
950550-00 
970016-01 
970016-03 
970153-08 
990035-01 



990111-01 
990122-01 
990135-01 
990145-01 



DESCRIPTION 




PRODUCT 
NUMBER 


FUSE 1A 250V 




MU 


FUSE 3A 250V 




MU 


FUSE 1 . 6A 125V SLO-BLO 


MU 


FUSE . 5A 250V MINI S- 


-L 


MU 


FUSE CR 




Vic 


LED HOLDER 




C64 


SWITCH ROCKER PWR 




C64 


SWITCH ROCKER SINGLE 


POLE 


MU 


SNITCH PWR 




Vic 


SWITCH RF BOX 




C64 


CABLE IEEE-IEEE 




MU 


CABLE RF SHORT 




MU-C 


CABLE 5 PIN MONITOR 




1701/1702 


SUB: 905103-03 






CABLE 8 PIN 1902 




1902 


HARDWARE - IEEE 488 




Mu-B 


CARD RT ANGLE EDGE 




MU-C 


CRYSTAL 8 MHZ 




MU 


IC 6510 MICROPROCESSOR 


MU-C 


IC 652 6 A CIA 




MU 


IC 6567 VIC 




C64 


SUB: 906109-01 






IC 6581 SID 




MU-C 


IC PLA 




C64 


FILTER LINE ASSY 




C64 


RECTIFIER BRIDGE 




C64 


SUB: 251116-01 






TRANSDUCER PIEZ ACOUSTIC 


MU-B 


FOOT RUBBER 




A500 


FOOT SELF ADHESIVE 




C64 


DRIVE ASSY - SHUGART 


EX 


2031-4040 


DIAG DISK ALIGN 1541/71 


DIAG 


DIAG DISK ALIGN 8050/8250 


DIAG 


ROM 80J-9 PRINTER UPGRADE 


1515/1525 


PCB ASSY - MTR CNTRL 




2022/2023 


PRINT HEAD 




2022/2023 


MOTOR TRACTOR DRIVE 




2022/2023 


KNOB TRACTOR FEED 




2022/2023 


PCB ASSY - JP EXCH 




2022 



RETURN DEALER SUGGESTED 
CREDIT BILLING RETAIL 



NLA 



NLA 



60 



1.00 



NLA 



. 60 


1.00 


. 60 


1.00 


2.00 


3.35 


2.00 


3.35 


1.00 


1.65 


4.40 


7.35 


50.00 


80.00 


4.40 


7.35 


7.50 


12.50 


7.50 


12.50 


1.00 


1.65 


3.90 


6.50 


5.00 


8.35 


7.50 


12.50 


7.50 


12.50 


15.50 


25.80 


9.25 


15.40 


11.25 


18. 75 


3.00 


5.00 


3.50 


5.85 


5.00 


8.35 


.40 


. 65 


.15 


.25 


140.00 




75.00 




75.00 




9.00 


15.00 


25.00 


41.50 


100.00 


166. 60 


50.00 


83.00 


7.50 


12.45 


125.00 
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B - 



BATTERY, BELT, BEZEL, BRACKET, BUTTON. 



380393-01 BATTERY 


NICAD 


3.6V 60 MAH 


A500 




5.20 


8.65 


604010-06 BELT - 


DRIVE , 


(ALPS) 


1541/2031/SX 




5.00 


8.35 


604020-51 BELT - 


DRIVE , 


(NEWT) 


1541 




5.00 


8.35 


604020-16 BELT - 


SPRING/STEEL (NEWT) 


1541 




1.00 


1.65 


604010-01 BELT - 


STEEL i 


(ALPS) 


1541/2031/SX 




1.00 


1.65 


604020-15 BELT - 


STEEL , 


(NEWT) 


1541 




2.00 


3.35 


601160-30 BELT - 


TIMING 




MPS1000 




4.00 


6.55 


601210-50 BELT - 


TIMING 




MPS1200 




.90 


1.50 


601020-05 BELT - 


TIMING 




MPS803 




6.50 


10.85 


252281-01 BEZEL - 


1581 




1581 




4.00 


6.65 


312399-01 BEZEL - 


COLT 




COLT 




7.50 


12.50 


320397-01 BEZEL - 


CPU BLACK PLASTIC 


MU-B 




5.00 


8.35 


312679-01 BEZEL - 


FD HOLE COVER 


PC-III/COLT 




3.00 


5.00 


601085-02 BEZEL - 


FRONT 




1515 


NLA 






327004-01 BEZEL - 


FRONT 




A1000 




5.10 


8.50 


327012-01 BEZEL - 


FRONT 




A1010 




1.90 


3.15 


380726-01 BEZEL - 


FRONT 




A2000 




30.00 


50.00 


314641-01 BEZEL - 


FRONT 




DPS1101 


NLA 






601013-96 BEZEL - 


FRONT 




MPS801 


NLA 






252086-01 BEZEL - 


FRONT 


(ALPS) 


Al 020/1571 




3.60 


6.00 


604010-39 BEZEL - 


FRONT 


(ALPS) 


SX64 


NLA 






604010-14 BEZEL - 


FRONT 


(ALPS) BROWN 1541/2031 


NLA 






353308-02 BEZEL - 


FRONT 


(CHINON) 


1541-11 




3.60 


6.00 


604020-49 BEZEL - 


FRONT 


(NEWT) 


1541 


NLA 






353308-01 BEZEL - 


FRONT 


(NEWT) 


1541-11 




3.60 


6.00 


310507-01 BEZEL - 


FRONT 


(NEWT) 


1571 




3.60 


6.00 


252457-01 BEZEL - 


FRONT 


(NEWT) 


C128D 




5.00 


8.35 


313010-01 BEZEL - 


P CIO -III 


PCI -III 




60.00 


100.00 


351523-02 BRACKET 


CHINON 1541-11 


1541-11 




5.00 


8.35 


252287-01 BRACKET 


FDD 1581 


1581 




5.00 


8.35 


313066-01 BRACKET 


MOUNTING 


COLT 




15.00 


25.00 


312233-01 BRACKET 


MOUNTING 


PCI -III 




15.00 


25.00 


351523-01 BRACKET 


NEWT 1541-11 


1541-11 




5.00 


8.35 


252113-01 BRACKET 


RIGHT 


C64C 


C64C 




1.00 


1.65 


327006-01 BUTTON 


- EJECT NEWT 


A1000/1010 




1.20 


2.00 


328117-01 BUTTON 


- PANA 


DSK EJECT 


A1000/1010 




1.20 


2.00 


602060-53 BUTTON 


- POWER 


1701/1702 


NLA 






251260-01 BUTTON 


- SPDT 


RESET 


C128/+4 




1.50 


2.50 



- 40 - 



C -CABINET, CABLE, CAP 


(CAPACITOR) - 








602083-71 


CABINET BACK1080A 






60.00 


99.95 












602083-51 


CABINET FRONT1080A 






45.00 


75.00 












602060-49 


CABINET FR0NT17 01/17 02 






25.00 


41. 75 












602072-33 


CABINET FRONT1 902/1 080 






20.00 


33.35 












602060-48 


CABINET REAR1701/1702 






10.00 


16. 70 












602072-35 


CABINET REAR ¥0148-01 


1902/1080 




25.00 


41. 65 












602060-52 


CABINET TOP - PANEL 


1701/1702 




NLA 


905102-01 


CABLE 


5 PIN MONITOR 


1701/1702 




7.50 12.50 


1540027-01 


CABLE 


6 PIN DIN - BLK 


MU-C 




6.00 10.00 


252159-01 


CABLE 


6 PIN DIN - TAN 


MU 




6.00 10.00 


602132-13 


CABLE 


6 TO 8 COMPOSITE 


1902A 




7.50 12.50 


905103-03 


CABLE 


8 PIN 1902 


1902 




7.50 12.50 


252168-01 


CABLE 


8 PIN VIDEO SHEILD 0128 




2.40 4.00 


380742-01CABLE 


ASSY -3.5 DRIVE 


A2000 


12 


.00 20.00 


380012-07 CABLE 


ASSY -5.25 DRIVE 


A2000 


12 


.00 20.00 


327206-01CABLE 


ASSY - DATAA1010 


6.00 


10 


.00 


327166-01CABLE 


ASSY - DSK DATAA1020 


6.00 


10 


.00 


327206-03 CABLE 


ASSY - FDD A500 


6.00 


10 


.00 


327164-01CABLE 


ASSY - INTERFACE 


Al 010/1020 




15.00 


25.00 












320101-01CABLE 


ASSY - PET/IEEEMU-B 


40.00 


64 


.00 


327207-01CABLE 


ASSY - POWERA1010 


3.00 


5.00 


327167-01CABLE 


ASSY - POWERA1020 


6.00 


10, 


.00 


327284-01 ( 


ZABLE AUDIO 1080 


2.00 


3.35 


602083-75 


CABLE 


AUDIO 1080A 


1080A 




9.00 15.00 


327072-01 


CABLE 


DRV GROUND 


A1000 




1.20 2.00 


327071-01 


CABLE 


DRV POWER 


A1000 




3.00 5.00 


327070-01 


CABLE 


DRV RIBBON 


A1000 




6.00 10.00 


380012-04 


CABLE 


FLOPPY DISK DRIVEPC-III/COLT 




10.00 


16.65 












601011-56 


CABLE 


GUIDEMPS801 






3.00 5.00 


905080-01 


CABLE 


IEEE-IEEE 


MU 




50.00 


80.00 












250637-01 


CABLE 


INNER KYBD 


SX64 


NLA 


327059-01 


CABLE 


KEYBOARD 


A1000 




6.25 10.50 


250634-01 


CABLE 


KEYBOARD 


SX64 




25.00 


40.00 












252480-01 


CABLE 


POWER FDD 


A500 




3.00 5.00 


327095-01 


CABLE 


RFA1000 




8.00 13.25 


326189-01 


CABLE 


RF (3M)MU-C 






3.00 5.00 


905101-01 


CABLE 


RF SHORT 


MU-C 




4.40 7.35 


328192-02 


CABLE 


RGB 1080 






20.00 


33.20 












314851-01 


CABLE 


RGB 1084 






20.00 


390099-01 


CABLE 


RGBI1902 






18.00 


30.00 












602132-14 


CABLE 


RGBI1902A 






18.00 


30.00 












602091-50 


CAP CE 160V 220UF 


1802 




5.00 8.35 


602091-46 


CAP CE HR160V 33MF 


1802 




2.00 3.35 


602072-65 


CAP CER 100OPF 125V 


1902/1080 




.60 1.00 
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c - 



CAP (CAPACITOR), CARD, CARRIAGE, CASE - 



602070- 
602070- 
602091- 
602091- 
602063- 
602064- 
602064- 
602063- 
602063- 
602064- 
602070- 
602064- 
602063- 
602071- 

602091- 

602091- 

602063- 

602064- 

602064- 

602064- 

602155- 

602091- 

602091- 

602091- 

602091- 

602091- 

602072- 

602071- 

602091- 

602091 

251029 

906100 

314506 

314531 

314587 

601200 

601011 

314656 

601160 

601210 

601200 

314558 

326116 

327177 

251420 



-70 CAP CER 220OPF 125V 1902/1080 

•71 CAP CER 470OPF 125V 1902/1080 

-47 CAP CHEMI 200WV 4 701E 1802 

-45 CAP DE7100FZ472M 125VAC 1802 

-64 CAP ELECT 100OUF 16V 1702 

■27 CAP ELECT 10OUF 35V 1702 

-29 CAP ELECT 220UF 35V 1702 

•68 CAP ELECT 33UF 160V 1702 

■69 CAP ELECT 4.7UF 250V 1702 

■55 CAP ELECT 470UF 200V 1702 

■90 CAP ELECT 470UF 200V 1902/1080 

■93 CAP ELECT 470uf 25V 1702 

-66 CAP ELECT 470UF 35V 1702 

-25 CAP MPP 0.1UF 125V 1902/1080 

1.00 

-49 CAP MPP 1.6KV 0.0082 MFJ 1802 

■44 CAP MPP 125VAC O.lMFM 1802 

-73 CAP MTL POLYPRO 150OPF 1702 

■92 CAP MTL POLYPRO 500OPF 1702 

•95 CAP MTL POLYPRO 630OPF 1702T 

■94 CAP MYLAR . 082UF 100V 1702 

-23 CAP MYLAR 4700 PF 1 . 6KVJ 1802C 

■34 CAP PE 100V 0.15MFM 1802 

-43 CAP PP 1600V 1500PJ 1802 

■38 CAP PP 200V 0.027MFJ 1802 

200V 0.082MFJ 1802 

200V 0.39MPK 1802 

410OPF 1.6KV 1902/1080 

-18 CAP PP 470OPF 1.6KV 1902/1080 

-42 CAP PP 600V 0.0027MFK 1802 

-41 CAP PP 630V 0.012MFJ 1802 

-01 CAP TRIMMER 6.5- 4 OP C128D 

-02 CARD RT ANGLE EDGE MU-C 

-01 CARRIAGE ASSY 1515 

■01 CARRIAGE ASSY 1525 

-01 CARRIAGE ASSY 1526/802 
-53 CARRIAGE DRIVE BELT152 6/802 NLA 
-62 CARRIAGE DRIVE BELTMPS801 

-01 CARRIAGE FRAME ASSYDPS1101 NLA 
-26 CARRIAGE MOTOR MPS1000 
■38 CARRIAGE MOTOR MPS1200 
■48 CARRIAGE MOTOR ASSY152 6/802 NLA 

■01 CARRIAGE/RIBBON ASSYMPS801 NLA 
■01 CARTRIDGE GUIDE C128D 
■01 CARTRIDGE RAM EXP A1050A1000 

-01 CASE ACESSORY SOFT SX64 NLA 



1. 
1. 



00 
00 



-37 CAP PP 
-40 CAP PP 
-66 CAP PP 



NLA 



NLA 
NLA 
NLA 



25.00 
11.30 



5.50 



1. 
1 



00 
00 



. 60 

. 60 

. 60 

7.50 

7.50 

1.00 

1.00 



3.00 
3.00 
1.00 
1.00 
1.00 
. 60 



1. 
1. 
1. 
1. 
1. 



00 
00 
00 
00 
00 
15.00 
1.00 
1.00 
1.00 
20.00 
1.00 
3.90 



7.50 12.50 



41. 65 
18.80 



4.50 7.50 
120.00 



1.65 
1.65 
9.15 
1.65 
1.65 

1.65 

1.00 

1.00 

12.45 

12.45 

1.65 

1.65 

. 60 

5.00 
5.00 
1.65 



65 
65 
00 
65 
65 
65 
65 
65 
25.00 
1.65 
1.65 
1.65 
33.35 
1.65 
6.50 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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c - 



CASE - 



251454-01 


CASE 


BOTTOM 








+4 




3.60 


6.00 


353413-01 


CASE 


BOTTOM 








1541-11 




6.00 


10.00 


327001-01 


CASE 


BOTTOM 








A1000 




12. 60 


21.00 


327010-01 


CASE 


BOTTOM 








A1010 




2.70 


4.50 


310509-01 


CASE 


BOTTOM 








Al 020/1571 




7.00 


11.65 


312506-01 


CASE 


BOTTOM 








A500 




8.50 


14.15 


252016-01 


CASE 


BOTTOM 








C128 




4.50 


7.50 


251988-02 


CASE 


BOTTOM 








C128 




5.60 


9.30 


252455-01 


CASE 


BOTTOM 








C128D 




13.00 


21.65 


251790-01 


CASE 


BOTTOM 








CI 6 




3.60 


6.00 


326114-01 


CASE 


BOTTOM 








C64 




3.60 


6.00 


314644-01 


CASE 


BOTTOM 








DPS1101 


NLA 






324025-01 


CASE 


BOTTOM 








Vic 


NLA 






380728-01 


CASE 


BOTTOM 


(HOUSING) 


A2000 




15.00 


25.00 


1540015-01 CASE BOTTOM - 


BROWN 


1541 




3.60 


6.00 


1540015-00 CASE BOTTOM - 


IVORY 


1540/41/2031 NLA 






311229-01 


CASE 


BOTTOM 


1541C 




1541C 




3.60 


6.00 


252283-01 


CASE 


BOTTOM 


1581 




1581 




6.00 


10.00 


252111-01 


CASE 


BOTTOM 


C64C 




C64C 




7.50 


12.50 


601100-15 


CASE BOTTOM W/ 


PWR 


SPLY 


1525 


NLA 






314583-01 


CASE 


BOTTOM 


w/ 


PWR 


SPLY 


1526 


NLA 






314555-01 


CASE 


BOTTOM 


w/ 


PWR 


SPLY 


MPS801 


NLA 






314583-02 


CASE 


BOTTOM 


w/ 


PWR 


SPLY 


MPS 8 02 


NLA 






314504-01 


CASE BOTTOM W/ 


PWR 


SUPPLY 1515 


NLA 






327003-01 


CASE 


REAR PANEL 




A1000 




5.10 


8.50 


251453-01 


CASE 


TOP 








+4 




3.60 


6.00 


601085-03 


CASE 


TOP 








1515 


NLA 






601100-10 


CASE 


TOP 








1525 


NLA 






314581-01 


CASE 


TOP 








1526 


NLA 






353412-01 


CASE 


TOP 








1541-11 




6.00 


10.00 


327002-01 


CASE 


TOP 








A1000 




10.20 


17.00 


327011-01 


CASE 


TOP 








A1010 




2.70 


4.50 


310508-01 


CASE 


TOP 








Al 020/1571 




5.00 


8.35 


312505-01 


CASE 


TOP 








A500 




8.50 


14.15 


251987-02 


CASE 


TOP 








C128 




5.60 


9.30 


252454-01 


CASE 


TOP 








C128D 




10.00 


16.65 


251813-01 


CASE 


TOP 








CI 6 




3.60 


6.00 


326113-01 


CASE 


TOP 








C64 




3.60 


6.00 


314642-01 


CASE 


TOP 








DPS1101 


NLA 






601011-03 


CASE 


TOP 








MPS801 


NLA 






314581-02 


CASE 


TOP 








MPS 8 02 


NLA 






601021-24 


CASE 


TOP 








MPS803 


NLA 






324024-01 


CASE 


TOP 








Vic 


NLA 






380727-01 


CASE 


TOP (HOUSING) 




A2000 




15.00 


25.00 


1540014-03 CASE TOP - 


BROWN 




1541 




3.60 


6.00 
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C - CASE, CHASSIS, CLAMP, 

1540014-01 CASE TOP - IVORY 

311228-01 CASE TOP 1541C 

252282-01 CASE TOP 1581 

252110-01 CASE TOP C64C 

312225-01 CHASSIS BASE 

251360-01 CHASSIS W /HANDLE 

327208-01 CLAMP - DRV CABLE ASSY 

314655-01 CLUTCH MAGNET ASSY 

314654-01 CLUTCH SHIFT ASSY 

325559-02 COIL CHOKE 

602090-96 COIL CHOKE 1 . 04UH 

602090-97 COIL CHOKE 10.3UH 

602072-64 COIL DEGAUS 14 7NDB 

602154-40 COIL DEGUASSING 

602090-92 COIL DEGUASSING (AL) 

602083-23 COIL DEGUSSING 

602155-34 COIL DELAY LINE . 4MSEC 

602070-58 COIL HORZ LIN 

602070-50 COIL HORZ SIZE 

602090-93 COIL LINEARITY 

602083-33 COIL TDY-514 1080A 

602090-98 COIL WIDTH 

390242-03 CONN 23P MALE D-SUB 

903346-01 CONN 44 PIN 

251283-01 CONN 44 PIN EDGE 

252167-01 CONN 5 PIN SQUARE PWR 

903362-01 CONN 5 PIN VIDEO 

903361-01 CONN 6 PIN DIN 

252166-01 CONN 6 PIN DIN SHEILDED 

251616-01 CONN 7 PIN DIN CASSETTE 

251116-01 CONN 7 PIN DIN 

251259-01 CONN 8 PIN MINI DIN 

325573-01 CONN 8 PIN VIDEO 

903363-01 CONN 9 PIN 

252024-01 CONN 9 PIN DIN RGBI 

251057-01 CONN 9 PIN RT ANGLE 

903150-02 CONN CRT 

327033-03 CONN D-SUB 23P FEMALE FDDA500 

327032-03 CONN D-SUB 23P MALE VIDEO A500 

327033-05 CONN D-SUB 25P FE CENT A500 

327032-05 CONN D-SUB 25P MALE RS232A500 

250674-01 CONN PCB ASSY SX64 

250420-01 CONN PCB ASSY EXP SX64 

903267-02 CONN R/ ANGLE RS232 MU-B 

602061-25 CORD - AC PWR REPLACEMENT 1701/1702 



CLUTCH, COIL, 
1540/1541 
1541C 
1581 
C64C 

PC-III/COLT 
SX64 
A1010 
DPS1101 
DPS1101 
C64 
1802 
1802 

1902/1080 
1802C 
1802 
1080A 
1802C 
1902/1080 
1902/1080 
1802 
1080A 
1802 
A500 
Vic 
C64 

C128/A500 
MU-C 
MU-C 
MU 

+4 /CI 6 
MU-C 
+4 /CI 6 
C64 
Vic 
C128 
C64 
MU-B 



CONN (CONNECTOR), CORD 
NLA 



NLA 

NLA 
NLA 



NLA 



NLA 



NLA 



3.60 6.00 

6.00 10.00 

6.50 10.80 

25.00 41.65 

1.00 1.65 



3.00 5.00 
1.00 1.65 
1.00 1.65 
4.50 7.50 
15.00 25.00 
4.50 7.50 
15.00 25.00 
4.50 7.50 
4.50 7.50 
4.50 7.50 
3.00 5.00 

75.00 124.95 
3.00 5.00 
5.00 8.35 

3.00 5.00 
2.40 4.00 
2.40 4.00 
2.40 4.00 
3.65 6.00 
2.40 4.00 
3.65 6.00 
3.65 6.00 
2.40 4.00 
3.65 6.00 
4.00 6.55 
3.65 6.00 

5.00 8.35 

4.50 7.50 

5.00 8.35 

6.00 10.00 

10.00 16.50 

15.00 25.00 

5.50 9.00 
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c - 



CORD, COVER, CRT. 



602072 
602083 
602155 
903508 
903508 
903501 
2521 64 
320168 
602072 
602155 
602155 
250671 
380100 
380737 
380736 
327020 
312598 
327005 
601085 
601100 
601201 
601011 
601020 
314640 
312226 
380101 
250670 
901001 
602050 

602155 
602090 
602064 
314963 
901000 
901000 
602082 
250622 
602072 
602070 
602083 
602060 
602062 
602071 



48 CORD - AC REPLACEMENT 

20 CORD - POWER 

53 CORD - POWER 

04 CORD - POWER 

15 CORD - POWER 

CORD - POWER BLACK 
CORD - POWER TAN EMI 
CORD - POWER UL/CSA 

06 CORD - PWR SPLY 

74 COVER BACK 

73 COVER BACK ASSY 
COVER BOTTOM 

02 COVER BOTTOM (HOUSING) 

01 COVER DRV 3.5 FLOPPY 
COVER DRV 5.25 FLOPPY 
COVER EXPANSION 
COVER EXPANSION 
COVER RAM DSPL FRONT 

00 COVER SOUND 

09 COVER SOUND 

59 COVER SOUND 

00 COVER SOUND 
37 COVER SOUND 

01 COVER SOUND PROOF 
COVER TOP 

COVER TOP (HOUSING) 
COVER TOP ASSY 



■01 
■01 
■01 



-01 



■01 
■01 
■01 
■01 



■01 
■01 
■01 
■01 



CRT 12 IN GREEN PHOSPHER 



-99 CRT 150BMB22-AF 



58 CRT 370DJB22-TC17 (Y) 
84 CRT 370FCB22-TC06 ULCSA 
08 CRT 370KNB22 

CRT 370NVB22 
04 CRT 9 IN GREEN PHOSPHER 
03 CRT 9 IN WHITE PHOSPHER 
60 CRT E2971-GTHBT 

CRT MONITOR ASSY 

CRT PIC TUBE M34JND12X 

CRT PICTURE TUBE 

CRT SOCKET 
28 CRT SOCKET 
77 CRT SOCKET 
99 CRT SOCKET 



-01 



-01 
-61 
-01 
■01 



1902/1080 




8.00 


13.30 


10 80 A 




22.50 


37.50 


1802C 




4.50 


7.50 


MU-C 




5.00 


8.35 


PC-III/COLT 




5.00 


8.35 


MU 


NLA 






A1000/1020 




7.50 


12.45 


MU-B 




5.00 


8.35 


1902/1080 




4.50 


7.50 


1802C 




25.00 


41. 65 


1802C 




35.00 


58.30 


SX64 


NLA 






PC 10 




20.00 


33.30 


A2000 




5.50 


9.15 


A2000 




7.50 


12.50 


A1000 




1.20 


2.00 


A500 




5.00 


8.35 


A1000 




2.40 


4.00 


1515 


NLA 






1525 


NLA 






1526/802 


NLA 






MPS801 


NLA 






MPS803 


NLA 






DPS1101 


NLA 






PC-III/COLT 




25.00 


41. 65 


PC10 




20.00 


33.30 


SX64 


NLA 






MU 




50.00 


83.30 


SX64 




125.00 


165.00 


1802C 




135.00 


224.90 


1802 




85.00 


132.00 


1702 




80.00 


132.00 


1702 




80.00 


132.00 


MU 




40.00 


66. 65 


MU 




40.00 


66. 65 


10 80 A 




150.00 


175.00 


SX64 




55.00 


91. 65 


1902/1080 




160.00 


200.00 


1902/1080 




160.00 


200.00 


1080A 




5.50 


9.15 


1701 




7.50 


12.45 


1702 




7.50 


12.45 


1902/1080 




5.50 


9.15 
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C - CRYSTAL. 



900555-02 CRYSTAL 1 . 8432 MHZ MU 

900556-03 CRYSTAL 12 MHZ MU 

900558-01 CRYSTAL 14.31818 MHZ MU-C 

900556-02 CRYSTAL 16 MHZ OSC 2 -LEG MU 

325566-01 CRYSTAL 16 MHZ OSC 4 -LEG MU-C 
900556-09 CRYSTAL 20MHZ PAR MODE A2090 

900560-01 CRYSTAL 32.168 KHZ A500/A2000 
906106-01 CRYSTAL 8 MHZ mu 

D - DELAY, DIAG (DIAGNOSTICS) - 



5.00 
5.00 
3.00 
5.00 
4.00 
3.50 
3.00 
5.00 



8.35 
8.35 
5.00 
8.35 
6.55 
5.85 
5.00 
8.35 



602083-39 DELAY LINE TRF2015 1080A 

314066-01 DIAG AID PCB ASSY AMIGA DIAG 

314060-02 DIAG ASSY - ADD-ON C128 DIAG 

314060-01 DIAG ASSY - COMPLETE C128 DIAG 

324100-01 DIAG ASSY VIC DIAG 

326070-01 DIAG ASSY W/ MANUAL C64 DIAG 

314061-06 DIAG CARTIAGE C128 DIAG 

314061-01 DIAG CARTIAGE C64 DIAG 

314139-01 DIAG CARTRIDGE C64 DT DIAG 

314061-08 DIAG CONN SERIAL C128 DIAG 
314061-02 DIAG CONN USER PORT 64/128 DIAG 

320106-00 DIAG CONN-KEYBOARD 8000 DIAG 

320100-01 DIAG CONN-USER PORT 8000 DIAG 

317629-01 DIAG DISK 1.1 VER DIAG DIAG 

314855-02 DIAG DISK 1571/C1280 VI. 2 DIAG 

314051-02 DIAG DISK 2.0 REPLACEMENT DIAG 

314052-02 DIAG DISK 3.0 REPLACEMENT DIAG 

314052-03 DIAG DISK 3.5 REPLACEMENT DIAG 

970016-01 DIAG DISK ALIGN 1541/71 DIAG 

970016-03 DIAG DISK ALIGN 8050/8250 DIAG 

314853-03 DIAG DISK ANALOG PC DIAG 

314854-02 DIAG DISK PROG 1581 VI. 5 DIAG 

314853-02 DIAG DISK PROG PC W/INST DIAG 

314051-01 DIAG DISK/MANUAL 2.0 1541 DIAG 

314052-01 DIAG DISKS/MANUAL 3.0,3.5 DIAG 

314061-04 DIAG HARNESS ASSY C64/128 DIAG 

314061-07 DIAG KEYBOARD CONN CI 2 8 DIAG 



6.00 10.00 

70.00 

70.00 

130.00 

29.95 

100.00 

50.00 

30.00 

25.00 

15.00 

50.00 

7.50 

7.50 

9.00 

15.00 

10.00 

10.00 

10.00 

75.00 

75.00 

75.00 

15.00 

75.00 

20.00 

30.00 

35.00 

20.00 
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D - 



DIAG (DIAGNOSTICS) , DIODE, DISK, DISKETTE - 



314061- 
314052- 
314061- 
314061- 
602061- 
252333- 
252333- 
900755- 
900757- 
602090- 
602090- 
602082- 
602063- 
602090- 
602090- 
602155- 
602063- 
602090- 
602083- 
602090- 
602082- 
602082- 
602082- 
602155- 
314968- 

314966- 
314966- 
314854- 
317451- 
317483- 
317481- 
317488- 
317483- 
317481- 
317608- 
317630- 
317631- 
317645- 
317699- 
317488- 
317430- 
1540024 
252093- 
251250- 
359800- 



03 DIAG KEYBOARD PCB C64 

04 DIAG MANUAL 3.0,3.5 
09 DIAG MANUAL C128 CART 

05 DIAG MANUAL C64 
73 DIODE IS 18 87 A 

01 DIODE ARRAY 7 PIN 

02 DIODE ARRAY 7 PIN 
01 DIODE BRIDGE 4 A 200V 
01 DIODE BRIDGE 4A 50V 
69 DIODE EU-2V 
64 DIODE GP10-1N4005 
90 DIODE IS 1887AFA-1 

98 DIODE ISR124 40 OK 

66 DIODE RD11EB2 
68 DIODE RGP10G 
39 DIODE RH-1 
92 DIODE RH-1S 
72 DIODE RM2C 

00 DIODE RU 1A 

67 DIODE S1B01-01S 
89 DIODE TVR-2D 
81 DIODE ZENER 

99 DIODE ZENER RO 6.2 FAl 
38 DIODE ZENER ZPD-22 

01 DISK ALIGN DIGILOG AMIGA 

01 DISK ALIGN PROG AlOOO VI. 

02 DISK ALIGN PROG A500 VI. 1 

03 DISK ANALOG 1581 135 TPI 
01 DISKETTE 1 . ABASIC/EX 

1.0 
1.0 
1.1 
1.1 
1.1 
1.2 



01 DISKETTE 
01 DISKETTE 

01 DISKETTE 

02 DISKETTE 
02 DISKETTE 
01 DISKETTE 



KICKSTART 

WORKBENCH 

AMIGABASIC 

KICKSTART 

WORKBENCH 

WORKBENCH 



01 DISKETTE 2088 DOS 3.2 
01 DISKETTE 2088 G41 BASIC 
01 DISKETTE 2088 PROG DSK 

01 DISKETTE 2090 PROG DSK 

02 DISKETTE AMIGA BASIC VI . 
01 DISKETTE CP/M DBL SIDED 
-01 DISKETTE DEMO 
01 DISKETTE DEMO 
01 DISKETTE DEMO 
09 DISKETTE DEMO 1551/1541 



DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
1702 
C128D 
C128D 
MU 
MU 
1802 
1802 
1080A 
1702 
1802 
1802 
1802C 
1702T 
1802 
1080A 
1802 
1080A 
1080A 
108 OA 
1802C 
DIAG 

DIAG 

DIAG 

DIAG 

AlOOO 

AlOOO 

AlOOO 

AlOOO 

AlOOO 

AlOOO 

A500 

A2088 

A2088 

A2088 

A2090 

A500 

C128 

1541 

1571 

SX64 

1541-11 



10.00 




20.00 




25.00 




25.00 




. 60 


1.00 


5.00 


8.35 


5.00 


8.35 


5.00 


8.35 


5.00 


8.35 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


. 60 


1.00 


1.00 


1.65 


2.50 


4.20 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


75.00 




20.00 




20.00 




75.00 




9.00 


15.00 


9.00 


15.00 


9.00 


15.00 


9.00 


15.00 


9.00 


15.00 


9.00 


15.00 


10.00 


16. 65 


5.00 


8.35 


5.00 


8.35 


10.00 


16. 65 


10.00 


16. 65 


10.00 


16. 65 


10.00 


16. 65 


5.00 


8.35 


5.00 


8.35 


5.00 


8.35 


5.00 


8.35 
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D - 



DISKETTE, DISPLAY, DOOR, DRIVE ASSY, DRIVE. 



252355-01 

359800-08 

317721-01 

380538-01 

380842-01 

380842-02 

317720-01 

380538-02 

317489-01 

318615-01 

317435-01 

8900039-01 

602083-70 

602064-90 

602072-34 

312591-01 

602154-34 

314100-01 

314100-02 

604020-50 

312554-01 

251091-01 

312550-01 

380752-01 

327200-01 

380111-01 

8050031-01 

8050047-01 

380111-06 

8250039-02 

8250039-01 

252083-02 

380111-01 

950550-00 

359902-01 

252092-01 

359901-01 

325519-02 

327156-02 

251643-03 

325519-03 

8050059-02 

8250029-02 

8250029-01 

8050059-01 



DISKETTE 
DISKETTE GW BASIC 
DISKETTE GW BASIC 



DISKETTE DEMO 1581 

DISKETTE DEMO C64 

DISKETTE DOS 3.2 

DISKETTE DOS 3.2 

DISKETTE DOS SYSTEM 3.2 
GW BASIC 3.2 
3.2 
3.2 

DISKETTE KALIEDOSCOPE 

DISKETTE PACK SUB ASSY 

DISKETTE TUTORIAL 

DISPLAY I/F 

DOOR FRONT ASSY 

DOOR FRONT CNTRL PANEL 

DOOR FRONT CNTRL PANEL 

DOOR RAM 

DOOR VR 

DOOR/HUB ASSY (ALPS) 

DOOR/HUB ASSY (ALPS) 

DOOR/LATCH/LEVER ASSY NEWT 

DRIVE ASSY 

DRIVE ASSY - DUAL HD LP 
(CHIN F-354E) 
-3.5 PANA 



DRIVE ASSY 
DRIVE ASSY 
DRIVE ASSY 
DRIVE ASSY 
DRIVE ASSY 
DRIVE ASSY 
DRIVE ASSY 
DRIVE ASSY 
DRIVE ASSY 
DRIVE ASSY 
DRIVE ASSY 
DRIVE ASSY 



5 1/4 

5 1/4 FLOPPY 

5 1/4 MIC EX 

5 1/4 TAN EX 

5.25 CHINON 

MSAF DUAL EX 

MSAF EXCH 

NEWT 

PC 5 1/4 

SHUGART EX 



DRIVE ASSY CHINON FZ501 
DRIVE ASSY EXCH (ALPS) 
DRIVE ASSY NEWT D500 
DRIVE ASSY ALPS 
DRIVE ASSY PANA 3 . 5 
DRIVE ASSY WHT/HM (NEWT) 
DRIVE EXCH 5X64 (ALPS) 
DRIVE ONE ASSY - MPI EX 
DRIVE ONE ASSY - MPI EX 
DRIVE ZERO ASSY - MPI EX 
DRIVE ZERO ASSY- MPI EX 



1581 




5.00 


8.35 


1541-11 




5.00 


8.35 


COLT 




10.00 


16.65 


PCI -III 




10.00 


16.65 


PC10 




5.00 


8.35 


PC 10 




5.00 


8.35 


COLT 




10.00 


16.65 


PCI -III 




10.00 


16.65 


A1000 




9.00 


15.00 


C128 




15.00 


25.00 


C128 




5.00 


8.35 


4064 




30.0050.00 


1080A 




5.50 


9.15 


1701/1702 NLA 






1902/1080 




5.50 


9.15 


A500 




3.00 


5.00 


1802C 




7.00 


11.65 


1541/2031 NLA 






SX64 NLA 






1541 




15.00 


25.00 


A500 




100.00 


166.65 


8250LP/100 




200.00 


332.00 


1581 




100.00 


166.65 


A2000 




90.00 149.95 


A1020 




100.00 


166.65 


PC-III/COLT 


95.00 156.35 


8050 




165.00 




8050 




165.00 




A2000 




135.00 


225.00 


8250 




165.00 




8050 




165.00 




C128D 40. 


00 


135.00 




PC 10 




175.00 


291 . 55 


2031-4040 




140.00 




1541-11 40. 


.00 


80.00 




1571 40. 


00 


135.00 




1541-11 40. 


00 


80.00 




1541 40. 


00 


80.00 




A1000/1010 




100.00 


166.65 


1541C 40. 


00 


80.00 




SX64 40. 


00 


80.00 




8050 




165.00 




8250 




165.00 




8250 




165.00 




8050 




165.00 
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E - 



EJECT ASSY. 



604010-02 EJECT ASSY (ALPS) 1541/2031/SX 

F - FAN, FILTER, FOOT, FORM, FR, FUSE. 



5.00 



8.35 



8256120 
390257- 
251878- 
251701- 
906127- 
602072- 
602070- 
903467- 
380128- 
380128- 
327054- 
950150- 
327053- 
251993- 
950157- 
314076- 
602061- 
602080- 
602061- 
602081- 
602061- 
903558- 
903555- 
602061- 
602083- 
903557- 
602063- 
903556- 
903555-. 
602083- 
903556- 
602061- 
602063- 
602071- 
903558- 
602071- 
602155- 



-04 FAN ASSY 115V 

01 FILTER EMI 

01 FILTER LINE ASSY 

01 FILTER LINE ASSY 

01 FILTER LINE ASSY 

63 FILTER LINE X-l 

51 FILTER LINE X-2 

03 FILTER POWER 3A 250V 

01 FOOT 

01 FOOT CORK 

01 FOOT RUBBER 

03 FOOT RUBBER 
01 FOOT RUBBER KYBRD/DRV 
01 FOOT SELF ADHESIVE 

04 FOOT SELF ADHESIVE 
01 FORM - BATCH CONTROL 

42 FR 100 OHM 1/2W 5% 
01 FR 2 OHM 1W 

43 FR 220 OHM 1/2W 5% 
57 FR 3300 1W 
41 FR 68 OHM 2W 5% 
07 FUSE .5A 250V MINI S-L 
15 FUSE .5A 250V SLO-BLO 
23 FUSE 1 . 25A 
06 FUSE 1 . 2A 
04 FUSE 1 . 6A 125V SLO-BLO 



77 FUSE 1A 
16 FUSE 1A 250V 
20 FUSE 1A 250V SLO-BLO 
07 FUSE 3 A 
22 FUSE 3A 250V 
24 FUSE 4A 

78 FUSE 4A 
94 FUSE 5. OA 125V 
11 FUSE CR 
98 FUSE HOLDER 
40 FUSE UL/CSA MF514AR5V 



PC10 


25.00 


41. 65 


A2000 


2.00 


3.35 


C128 


3.60 


6.00 


C64 


3.00 


5.00 


C64 


3.00 


5.00 


1902/1080 


4.50 


7.50 


1902/1080 


4.50 


7.50 


MU-B 


6.00 


10.00 


PC-III/COLT 


1.00 


1.65 


A2000 


1.00 


1.65 


A1000 


.45 


. 75 


A500 


.40 


. 65 


A1000/1010 


.45 


. 75 


C128 


.15 


.25 


C64 


.15 


.25 


Mu NC 






1701 


. 60 


1.00 


10 80 A 


1.00 


1.65 


1701 


. 60 


1.00 


108 OA 


1.00 


1.65 


1701 


. 60 


1.00 


MU 


. 60 


1.00 


MU 


. 60 


1.00 


1701 


. 60 


1.00 


10 80 A 


1.00 


1.65 


MU NLA 






1702 


. 60 


1.00 


MU NLA 






MU 


. 60 


1.00 


10 80 A 


1.00 


1.65 


MU 


. 60 


1.00 


1701 


. 60 


1.00 


1702 


. 60 


1.00 


1902/1080 


1.00 


1.65 


Vic 


. 60 


1.00 


1080 


3.00 


5.00 


1802C 


. 60 


1.00 
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G - 



GEAR, GND PLATE, GUIDE. 



601210-42 GEAR FIRST 
601020-89 GEAR PF CLUTCH 
314510-01 GEAR REPLACEMENT KIT 
314535-01 GEAR REPLACEMENT KIT 
314591-01 GEAR REPLACEMENT KIT 
314562-01 GEAR REPLACEMENT KIT 
314616-01 GEAR REPLACEMENT KIT 
601020-90 GEAR RIBBON DRIVING 
601020-88 GEAR RIBBON IDLE 
601200-57 GEAR RIBBON UNIT 
601020-49 GEAR W DRIVING 
601020-48 GEAR W/ IDLE 
314661-01 GEAR/PAPER RELEASE KIT 
314509-01 GND PLATE ASSY 
314534-01 GND PLATE ASSY 
314590-01 GND PLATE ASSY 
314660-01 GND PLATE ASSY 
314561-01 GND PLATE ASSY 
251118-01 GUIDE - PCB 
604010-10 GUIDE LEFT ASSY (ALPS) 
604010-36 GUIDE LEFT DSK (ALPS) 
604010-37 GUIDE RIGHT DSK (ALPS) 



MPS1200 




. 70 


1.15 


MPS803 




1.00 


1.65 


1515 


NLA 






1525 


NLA 






1526/802 


NLA 






MPS801 


NLA 






MPS803 


NLA 






MPS803 




2.00 


3.35 


MPS803 




1.00 


1.65 


1526/802 




9.00 


15.00 


MPS803 




1.00 


1.65 


MPS803 




1.00 


1.65 


DPS1101 


NLA 






1515 


NLA 






1525 


NLA 






1526/802 


NLA 






DPS1101 


NLA 






MPS801 


NLA 






PC-III/COLT 




3.50 


5.85 


1541/2031 




15.00 25.00 


SX64 


NLA 






1541/2031/SX 




3.00 


5.00 



H - 



HANDEL, HARDWARE, HARNESS, HEAD - 



602064-61 HANDLE LEFT SIDE 
602064-60 HANDLE RIGHT SIDE 
905955-03 HARDWARE - IEEE 488 
320823-01 HARNESS ASSY - LED 
320821-01 HARNESS ASSY - POWER 
320814-01 HARNESS ASSY - PWR ANALOG 
320139-01 HARNESS KYBRD CNNCT 
320901-01 HARNESS KYBRD DUAL CNNCT 
601020-27 HARNESS PE/HP 
320048-01 HARNESS PWR 8K 
320289-01 HARNESS PWR DYN 8 WIRE 
314657-01 HEAD CARRIGE ASSY 
601101-10 HEAD MOTOR 
601011-98 HEAD MOTOR 
601020-95 HEAD MOTOR 



1701/1702 


NLA 






1701/1702 


NLA 






MU-B 




1.00 1.65 




MU-B 




5.00 8.35 




MU-B 




5.00 8.35 




MU-B 




5.00 8.35 




MU-B 




5.00 8.35 




MU-B 




10.00 16.65 




MPS 8 03 




9.00 15.00 




MU-B 


NLA 






MU-B 




5.00 8.35 




DPS1101 


NLA 






1515/1525 


NLA 






MPS801 




25.00 41. 


65 


MPS803 




25.00 41. 


65 
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H - 



HEAD, HV MODULE (HIGH VOLTAGE) . 



601030-09 HEAD MOTOR ASSY 
601160-35 HEAD POS SENSOR 
601101-09 HEAD SOLENOID 
601013-31 HEAD SOLENOID 
314121-01 HUB ASSY (NEWT) 

602050-14 HV MODULE 
602070-21 HV MODULE MA-1 
602063-45 HV MODULE T01 
602060-44 HV MODULE T502 



DPSllOl 

MPSIOOO 

1515/1525 

MPS801 

1541 


NLA 
NLA 
NLA 


25. 
25. 


00 
00 


41. 65 
41. 65 


SX64 




65. 


00 


108.30 


1902/1080 




32. 


00 


53.30 


1702 




18. 


50 


30.90 


1701 




27. 


80 


46.40 



I -IC (INTERGRATED CIRCUIT) - 



380207-01 


IC 


1691 WD DATA SEPERATOR 


PC 10 


15.00 


25.00 


602063-15 


IC 


1901 STR3125 


1702 


8.50 


14.10 


251637-05 


IC 


2016 20LB 2K X 8 


C128D 


7.50 


12.50 


901453-07 


IC 


2114 RAM 


MU 


9.00 


15.00 


318040-01 


IC 


26LS31 DIE TRANS 


A2090 


2.00 


3.35 


318043-01 


IC 


26LS32 DIE RECR 


A2090 


2.00 


3.35 


380659-01 


IC 


5718 DATA BUS TRANSL 


A2088 


45.00 


75.00 


318087-01 


IC 


5720 10 /MOUSE CNTRL 


PC-III/COLT 


20.00 


33.35 


325340-03 


IC 


6500/1 MICROPROCESSOR 


1520 


7.00 


11. 65 


901435-01 


IC 


6502 1 MHZ MPU 


MU 


4.00 


6.65 


901435-02 


IC 


6502A 2 MHZ MPU 


MU 


4.00 


6.65 


901435-03 


IC 


6502B 3 MHZ MPU 


MU 


10.00 


16. 65 


901455-01 


IC 


6504 MPU 


MU 


4.00 


6.65 


901342-01 


IC 


650 9 A 


MU 


10.00 


16. 65 


906107-01 


IC 


6510 MICROPROCESSOR 


MU-C 


7.50 


12.50 


901436-01 


IC 


6520 PIA 


MU 


9.00 


15.00 


901437-01 


IC 


6522 VIA 


MU 


4.00 


6.65 


901401-01 


IC 


6523A 


MU 


15.00 


25.00 


901343-01 


IC 


6525A 


MU 


15.00 


25.00 


906108-02 


IC 


652 6 A CIA 


mu 


7.50 


12.50 


251640-03 


IC 


65298 


+4 /CI 6 


10.00 


16. 65 


901458-01 


IC 


6532 PIA 


MU 


4.00 


6.65 


901895-01 


IC 


6551 A 


+4 


7.50 


12.50 


901491-01 


IC 


6560 VIC 


VIC 


15.00 


25.00 


906109-01 


IC 


6567 VIC 


C64 


15.50 


25.80 


328191-01 
328191-02 
906112-01 
310653-01 
390084-01 


IC 
IC 
IC 
IC 
IC 


6570-33 ORIG AMIGA KYBD 

6570-36 

6581 SID 

65C22A 

68000 CPU 


AlOOO 

A500 

MU-C 

1571 

AlOOO 


15.00 

15.00 

9.25 

8.50 

17.00 


25.00 
25.00 
15.40 
14.15 
28.35 
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I - 



IC (INTERGRATED CIRCUIT) - 



901479-01 1 C 6845 CRT CNTRL 1 MHZ 
901479-02 IC 68845 CRT CNTRL 2 MHZ 
390089-01 IC 74F245 

380203-01 IC 8237A-5 DMA CONTROLLER 
380205-01 IC 8250 ACI 
380202-01 IC 8253A-5 TIMER 
901874-01 IC 8259A INTERRUPT CNTRL 
901875-01 IC 8284A CLOCK GENERATOR 
901876-01 IC 8288 BUS CONTROLLER 
251535-01 IC 8360 TED 
252125-01 IC 8361 AGNUS 
252126-01 IC 8362 DENISE 
252126-02 IC 8362 R8 DENISE 
252127-01 IC 8364 PAULA 
252127-02 IC 8364 R7 PAULA 
318070-01 IC 8370 FAT AGNUS NTSC 
318012-01 IC 8500 MICROPROCESSOR 
251536-02 IC 8501 MICROPROCESSOR 
315020-01 IC 8502 MICROPROCESSOR 
318029-03 IC 8520A-1 2MHZ CIA 
318029-02 IC 852084 1MHZ CIA 
315014-04 IC 8563-R9 CRT CONTROL 
315009-01 IC 8564-R4 VIC 
315009-03 IC 8564-R5CA VIC 
315092-01 IC 8568 80 COL CRT CNTRL 
318013-01 IC 8580 SID 
251527-01 IC 8701 CLK GEN 
251527-06 IC 8701F6 CLK GEN PAL/NTSC 
251527-07 IC 8701K6 CLK GEN NTSC 
251527-09 IC 8701L6 CLK GEN NTSC 
310389-01 IC 8722 -Rl MMU 
315089-01 IC 8726 RAM EXP CNTRL 
315089-02 IC 8726 RAM EXP CNTRL QUAD 
315046-01 IC 8727 CBM DMA 
380658-01 IC ADDR BUS TRANSL 
602051-45 IC AN 5250 
602051-23 IC AN 5265 
602090-79 IC AN 5265 SOUND 
602083-03 IC AN 5352 
602063-12 IC AN 5515 
602090-78 IC AN 5515 VERT OUT 
602050-06 IC AN 5750 

602070-06 IC ANA VERT DEFL MPC1378 
602070-11 IC ANA VID INTF MPC1397C 
602070-09 IC ANALOG VIDEO MPC1352 



MU 

MU 

A2000 

PC10 

POD 

POO 

PC 10 

PC 10 

POO 

+4 /CI 6 

A1000 

A1000 

A2000/A500 

A1000 

A2000/A500 

A500 

C64E 

CI 6/ +4 

C128 

1571/1581 

A500/A2000 

C128 

C128 

C128 

C128D 

C128D 

MU-C 

C128 

C128 

C64 

C128 

1764/1750 

1764/1750 

A2090 

A2088 

1701 

1701/SX64 

1802 

1080A 

1702 

1802 

1701 

1902/1080 

1902/1080 

1902/1080 



15.00 

15.00 

3.50 

15.00 

15.00 

8.50 

7.50 

7.50 

9.00 

20.00 

33.50 

39.25 

39.25 

42.00 

42.00 

45.00 

7.50 

10.00 

7.50 

12.50 

8.50 

25.00 

15.50 

15.50 

25.00 

9.50 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

20.00 

35.00 

35.00 

10.00 

45.00 

9.00 

9.00 

5.50 

9.00 

9.00 

5.50 

9.00 

5.50 

5.50 

7.50 



25.00 

25.00 

5.85 

25.00 

25.00 

14.15 

12.50 

12.50 

15.00 

33.30 

55.80 

65.40 

65.40 

70.00 

70.00 

75.00 

12.50 

16.65 

12.50 

20.80 

14.15 

41.65 

25.80 

25.80 

41.65 

15.85 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

33.35 

58.35 

58.35 

16.65 

75.00 

15.00 

15.00 

9.15 

15.00 

15.00 

9.15 

15.00 

9.15 

9.15 

12.45 
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I - 



IC (INTERGRATED CIRCUIT) 



602070-08 


IC 


AUDIO AMP MPC575C2 


1902/1080 


5.50 


9.15 


380258-03 


IC 


BIOS EPROM 27128 


PC10 


7.00 


11.65 


380788-01 


IC 


BIOS PC-EMUL 


A2088 


7.00 


11.65 


318075-02 


IC 


BUSTER 0800 


A2000 


7.50 


12.50 


324667-02 


IC 


DDU-6-60 DELAY LINE 


A2090 


9.00 


15.00 


390210-01 


IC 


DJC KONON HDC 


A2090 


42.00 


66.65 


390207-01 


IC 


DP8465N-4 DATA SEP 


A2090 


60.00 


100.00 


601161-74 


IC 


EPROM 27256 


MPS1000 


10.00 


16.65 


252372-01 


IC 


EPROM 27256 30ONS 


C128D 


8.00 


13.30 


390230-02 


IC 


EPROM 2764 30ONS 


A2090 


7.00 


11.65 


310651-01 


IC 


FDC 1770 LSI 


1571 


12.00 


20.00 


310651-02 


IC 


FDC 1772 LSI 


1581 


25.00 


41.50 


390206-01 


IC 


FDC 33C93 WD SCSI 


A2090 


40.00 


64.00 


252371-01 


IC 


FDC 5710 


C128D 


20.00 


33.30 


380206-01 


IC 


FDC 7 65 A 


PC10 


15.00 


25.00 


380787-01 


IC 


FDC 9268 


A2088 


12.50 


20.85 


380786-01 


IC 


FE 2010 


A2088 


45.00 


75.00 


318048-01 


IC 


FE2010A MASTER CNTRL 


PC-III/COLT 45. 00 


75.00 


380211-03 


IC 


FPLA N82S153 


PC10 


10.25 


17.10 


318072-01 


IC 


GARY 


A500 


10.00 


16.65 


325572-01 


IC 


GATE ARRAY 


1541 


7.50 


12.45 


251829-01 


IC 


GATE ARRAY 20 PIN 


1571/15418 


7.50 


12.50 


251828-03 


IC 


GATE ARRAY 40 PIN 


1571/15418 


7.50 


12.50 


602060-78 


IC 


HA 1140 


1701/SX64 


NLA 




602090-74 


IC 


HA 1142 


1802 


5.50 


9.15 


607050-03 


IC 


HA 13432 (NEWT) 


1541 


7.00 


11.65 


602060-76 


IC 


HA11244 


1702 


9.00 


15.00 


602060-77 


IC 


HA11247 


1702 


15.00 


24.00 


602051-44 


IC 


HA11401 


SX64 


9.00 


15.00 


602090-75 


IC 


HA11431 VIDEO CHROMA 


1802 


7.50 


12.50 


602151-80 


IC 


KTA7208 


1802C 


7.50 


12.50 


604022-75 


IC 


LAG 570 MTR CTRL (NEWT) 


1541 


5.50 


9.15 


602070-07 


IC 


LIN HORZ/VERT LA7823 


1902/1080 


5.50 


9.15 


602051-20 


IC 


M51393AP 


1 701/SX64 


9.00 


15.00 


602090-76 


IC 


MC14053B 


1802 


3.50 


5.85 


251715-01 


IC 


MEMORY CNTRL 


C64E 


25.00 


41.65 


390233-01 


IC 


PAL 16L8 U17 


A2090 


5.00 


8.35 


390232-02 


IC 


PAL 16L8 U38 


A2090 


5.00 


8.35 


390236-01 


IC 


PAL 16L8 U7 


A2090 


5.00 


8.35 


318057-01 


IC 


PAL 16L8A U13 


A2052 


5.00 


8.35 


318055-01 


IC 


PAL 16L8A U4 


A2052 


5.00 


8.35 


318056-01 


IC 


PAL 16L8A U5 


A2052 


5.00 


8.35 


318054-01 


IC 


PAL 16 LA U10 


A2052 


5.00 


8.35 


390237-01 


IC 


PAL 16R6A U16 


A2090 


5.00 


8.35 


390324-02 


IC 


PAL 20L10 U48 


A2090 


8.50 


14.15 
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I - 



IC (INTERGRATED CIRCUIT), INSULATION. 



390235-01 


IC 


PAL 2 OLIO U8 


A2090 


8.50 


14.15 


390231-01 


IC 


PAL 20X8 Ul,2,3 


A2090 


8.50 


14.15 


252128-02 


IC 


PAL CAS 


A1000 


8.50 


14.15 


380785-01 


IC 


PAL CONFIG 


A2088 


8.50 


14.15 


252128-04 


IC 


PAL DAUG CAS 


A1000 


8.50 


14.15 


252128-03 


IC 


PAL DAUG EN 


A1000 


8.50 


14.15 


252128-01 


IC 


PAL EN 


A1000 


8.50 


14.15 


380784-01 


IC 


PAL 1/0 DECODER 


A2088 


8.50 


14.15 


380783-01 


IC 


PAL RAM DECODER 


A2088 


8.50 


14.15 


906114-01 


IC 


PLA 


C64 


11.25 


18. 75 


251641-02 


IC 


PLA 7700-010 


+4 /CI 6 


18.00 


30.00 


315012-01 


IC 


PLA 8721-R3 


C128 


10.50 


17.50 


380212-01 


IC 


PLA N82S100 


PC 10 


11.25 


18. 75 


318091-01 


IC 


PRT CNTRL PPC1 


PC-III/COLT 


15.00 


25.00 


252308-01 


IC R/W AMP SONY CX20185 


C128D 


20.00 


33.30 


251853-02 


IC R/W HYBRID 


1571/15418 


15.00 


25.00 


602070-05 


IC 


RGBI INTF MB7051G3 


1902/1080 


7.50 


12.45 


318073-01 


IC 


RT CLOCK OKI MSM6242B 


A500 


10.00 


16.65 


901499-01 


IC 


SCREEN ED 60 HZ 40 COL 


MU-B 


9.00 


15.00 


312710-01 


IC 


SMC 92 68 FDC 


PC-III/COLT 


12.50 


20.85 


602070-10 


IC 


STR30123 


1902/1080 


7.50 


12.45 


602090-77 


IC 


STR4 70A 


1802 


15.00 


25.00 


602151-82 


IC 


STR54041 


1802C 


8.50 


14.15 


607050-02 


IC 


TA 7259P (ALPS) 


1571 


7.50 


12.50 


602082-95 


IC 


TA7644CP 


1080A 


9.00 


15.00 


602155-41 


IC 


TA7670 


1802C 


7.50 


12.50 


602082-96 


IC 


TC 40538P 


1080A 


9.00 


15.00 


251871-01 


IC 


UPA2003C NEC 


C128D 


20.00 


33.30 


602050-07 


IC 


UPC 1031HZ 


1701/5X64 


9.00 


15.00 


602151-79 


IC 


UPC1378H 


1802C 


7.50 


12.50 


602151-81 


IC 


UPD4066BC 


1802C 


7.50 


12.50 


390229-01 


IC 


VIDEO HYBRID 


A500 


15.00 


25.00 


318088-01 


IC 


VIDEO PVC4 


PC-III/COLT 


18.00 


30.00 


314569-01 


INKER 801 


MPS801 NLA 






327202-01 


INSTRUCTION SHEET 


A1010 


.50 


.85 


327191-01 


INSTRUCTION SHEET 


A1020 


.50 


.85 


310198-01 


INSULATION SHEET 


+4 


1.00 


1.65 


327136-01 


INSULATION SHEET 


A1000 


1.00 


1.65 


312589-01 


INSULATION SHEET 


A500 


3.00 


5.00 


252017-01 


INSULATION SHEET 


C128 


1.00 


1.65 


251797-01 


INSULATION SHEET 


CI 6 NLA 






326288-01 


INSULATION SHEET 


MU-C 


1.00 


1.65 


252290-01 


INSULATION SHEET 1581 


1581 


1.00 


1.65 


251039-01 


INSULATION SHEET CR 


Vic NLA 
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K - 



KEY ASSY, KEYBOARD, KIT - 



314091- 
314090- 
314095- 
314096- 
314098- 
314097- 
314094- 
314093- 
251501- 
251798- 

313005- 
312702- 
251555- 
327063- 
312716- 
250735- 
312502- 
320284- 
326166- 
380008- 

320122- 
250779- 
314965- 
314065- 
314020- 
314139- 
314666- 
314020- 
314054- 
314053- 
314058- 
314855- 
314854- 
314059- 
314667- 
314067- 
314131- 
314130- 



01 KEY ASSY - 

01 KEY ASSY - 

01 KEY SINGLE 

01 KEY SINGLE 

01 KEY SINGLE 

01 KEY SINGLE 

01 KEY SINGLE 

01 KEY SINGLE 

01 KEYBOARD 

01 KEYBOARD 



SINGLE, SPECIFY 
SINGLE, SPECIFY 
- SPECIFY 
ASSY-SPECIFY 
ASSY-SPECIFY 
ASSY-SPECIFY 
ASSY-SPECIFY 
ASSY-SPECIFY 



01 KEYBOARD 

02 KEYBOARD 
01 KEYBOARD 

01 KEYBOARD ASSY 

02 KEYBOARD ASSY - HITEK 
02 KEYBOARD ASSY NTSC 

01 KEYBOARD ASSY US/CANADA 

01 KEYBOARD BUSINESS 

04 KEYBOARD C64C 

02 KEYBOARD CHERRY 

01 KEYBOARD GRAPHIC PET 

01 KEYBOARD W/ GND STRAP 

02 KIT AMIGA ALIGN V 2.0 
01 KIT AMIGA SERVICE AlOOO 

05 KIT AMIGA STARTUP 

03 KIT C64 DEAD TEST 
01 KIT CABLE FLEXIBLE 

04 KIT CBM STARTUP 

01 KIT DEALER STARTUP-PER 
01 KIT DEALER STARUP-CPU 
01 KIT DISK DIAG 1541 /CPU 
01 KIT DISK DIAG 1571/128D 
01 KIT DISK DIAG 1581 
01 KIT DISK DIAG BUSINESS 

01 KIT HARDWARE 

02 KIT IC REPAIR - AMIGA 
01 KIT IC REPAIR - C128CPU 
01 KIT IC REPAIR - C64CPU 



314133-01 KIT IC REPAIR 15418/ 157 IN 154 IB/ 1571 

314132-01 KIT IC REPAR 1541A/N SHORT 1541 
314020-02 KIT MANUAL SERVICE DIAG 

314020-03 KIT MANUAL SERVICE DIAG-B/C 

314020-01 KIT MANUAL SERVICE DIAG-CON 

314020-07 KIT MASTER STARTUP DIAG 



MU-B 


NLA 






MU-GRAPH 


NLA 






SX64 


NLA 






+4 




1.50 


2.50 


C128 




3.50 


5.85 


CI 6 




1.50 


2.50 


C64 




1.50 


2.50 


Vic 




1.50 


2.50 


+4 




20.00 


33.30 


CI 6 




20.00 


33.30 


COLT 




70.00 


116. 65 


PC10-III 




80.00 


133.35 


SX64 




35.00 


58.00 


AlOOO 




60.00 


100.00 


A2000 




75.00 


125.00 


C128 




65.00 


108.30 


A500 




65.00 


108.30 


MU-B 




55.00 


91.65 


C64C 




20.00 


33.30 


PC10 




95.00 


158.30 


2001/4000 




55.00 


91.65 


C128 




37.50 


62.25 


DIAG 




100.00 




DIAG 


100. 


00 375. 


00 


DIAG 




225.00 




DIAG 




30.00 




DP SI 101 NLA 








DIAG 




450.00 




DIAG 


NLA 






DIAG 


NLA 






DIAG 




85.00 




DIAG 




85.00 




DIAG 




85.00 




DIAG 




165.00 




DP SI 101 NLA 








A2000 




125.00 




C128 




55.00 


91.60 


C64 




48.00 


79.95 


54 IB/ 1571 




65.00 


108.30 



NLA 
NLA 
NLA 



16.00 



600.00 



26.65 
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K - 



KIT, KNOB . 



314020-06 KIT PC STARTUP DIAG 

319984-01 KIT PC10 CPU DIAGNOSTICS DIAG 

314853-01 KIT PC10 DRIVE ALIGNMENT DIAG 

318042-01 KIT PC10 HD MOUNTING PC10 

314972-01 KIT ROM UPGRADE C128 C128 

314975-01 KIT VIC EXCHANGE VIC 

353307-01 KNOB (LEVER 02.9) NEWT 1541-11 

353307-04 KNOB (LEVER 03.0) NEWT 1541-11 

353307-02 KNOB (LEVER) CHINON 1541-11 

353307-03 KNOB (LEVER) NEWT 1541-11 

602154-44 KNOB POWER 1802C 

601160-14 KNOB PRINTER MPS1000 

602155-66 KNOB SLIDE 1802C 

990135-01 KNOB TRACTOR FEED 2022/2023 



225.00 




125.00 




125.00 




10.00 


16. 65 


13.00 


21. 65 


30.00 


50.00 


2.50 


4.15 


2.50 


4.15 


2.50 


4.15 


2.50 


4.15 


2.50 


4.15 


3.00 


5.00 


3.50 


5.85 


7.50 


12.45 



L -LED ASSY, LEVER, LINE - 



1540003-01 LED ASSY 




1540/1541 


2.40 


4.00 


250754-04 


LED 


ASSY 




Al 020/1571 


1.00 


1.65 


250754-01 


LED 


ASSY 




C128 


2.40 


4.00 


1001039-01 LED ASSY 




MU-C 


2.40 


4.00 


604020-48 


LED 


ASSY (NEWT) 




1541 


3.00 


5.00 


604050-26 LED 


ASSY (NEWT) 




1571 


12.00 


20.00 


380020-02 


LED 


ASSY - HARD DRIVE 


PC-III/COLT 


3.50 


5.85 


327175-01 


LED 


ASSY - NEC 




A1000/1010 


1.20 


2.00 


327175-02 


LED 


ASSY - PANA 




A1000/1010 


1.20 


2.00 


327174-01 


LED 


ASSY - POWER 




A1000 


1.20 


2.00 


380016-02 


LED 


ASSY - POWER 


ON 


COLT 


3.50 


5.85 


380016-01 


LED 


ASSY - POWER 


ON 


PCI -I II 


3.50 


5.85 


250793-01 


LED 


ASSY 1581 




1581 


5.00 


8.35 


250787-01 


LED 


ASSY C64C 




C64C 


2.00 


3.30 


252013-01 


LED 


CLIP 




MU 


2.00 


3.35 


903820-03 


LED 


HOLDER 




C64 


2.00 


3.35 


380709-01 


LED 


HOLDING ASSY 




A2000 


2.50 


4.15 


326160-01 


LED 


PLATE 




C64 


1.00 


1.65 


252050-01 


LEVER ALPS/NEWT 




1571/C128D 


2.50 


4.15 


601020-14 


LINE FEED IDLE GEAR 


MPS803 


3.00 


5.00 


601200-30 


LINE FEED MOTOR 




1526/802 NLA 






601030-03 


LINE FEED MOTOR 




DPS1101 NLA 






601011-89 


LINE FEED MOTOR 




MPS801 


25.00 


41. 65 


601020-03 


LINE FEED MOTOR 




MPS803 


25.00 


41. 65 


601100-69 


LINE FEED SOLENOID 


1515/1525 


25.00 


41. 65 
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M - 



MAGNETS, MANUAL - 



602060-22 


MAGNETS 


- PC 




1701 






3.50 


5.85 


319906-01 


MANUAL - 


- BASIC 3. 


2 


PC-III/COLT 






15. 


00 


25.00 


319980-01 


MANUAL - 


- OPERATIONS 


COLT 






5.00 


8.35 


319964-02 


MANUAL - 


- OPERATIONS 


PC10-III 






5.00 


8.35 


314000-01 


MANUAL - 


- PARTS CROSS REF 


DIAG 






5.00 


8.35 


314860-01 


MANUAL - 


- S PC10-1/-2/-III 


DIAG 






20. 


00 


25.00 


314862-01 


MANUAL - 


- SERV 1541/1541-11 


DIAG 






20. 


00 


25.00 


314001-08 


MANUAL - 


- SERV C128/C128D 


DIAG 






30. 


00 


35.00 


314001-04 


MANUAL - 


- SERVICE 


+4 


DIAG 






15. 


00 


25.00 


314041-01 


MANUAL ■ 


- SERVICE 


1080 


DIAG 






15. 


00 


25.00 


314041-02 


MANUAL ■ 


- SERVICE 


1080A 


DIAG 






15. 


00 


25.00 


314003-01 


MANUAL ■ 


- SERVICE 


1515/1525 


DIAG 






5.00 


8.35 


314003-02 


MANUAL - 


- SERVICE 


1520 


DIAG 






5.00 


8.35 


314003-03 


MANUAL - 


- SERVICE 


1526/802 


DIAG 






20. 


00 


25.00 


314002-02 


MANUAL - 


- SERVICE 


1530/1531 


DIAG 






10. 


00 


25.00 


314002-04 


MANUAL - 


- SERVICE 


1571 


DIAG 






20. 


00 


25.00 


314982-01 


MANUAL - 


- SERVICE 


1581 


DIAG 






20. 


00 


25.00 


314004-01 


MANUAL ■ 


- SERVICE 


1701/1702 


DIAG 






20. 


00 


25.00 


314970-01 


MANUAL - 


- SERVICE 


1901 


DIAG 






15. 


00 


25.00 


314004-03 


MANUAL - 


- SERVICE 


1902 


DIAG 






20. 


00 


25.00 


314986-01 


MANUAL - 


- SERVICE 


2002 


2002 






15. 


00 


25.00 


314012-01 


MANUAL - 


- SERVICE 2022/2023 


DIAG 


NLA 








314011-01 


MANUAL - 


- SERVICE 


2031 


DIAG 






15. 


00 


25.00 


314011-02 


MANUAL - 


- SERVICE 2040/4040 


DIAG 


NLA 








314010-02 


MANUAL - 


- SERVICE 


4000 


DIAG 






10. 


00 


25.00 


314012-02 


MANUAL - 


- SERVICE 


4022 


DIAG 






10. 


00 


25.00 


314012-04 


MANUAL - 


- SERVICE 


6400 


DIAG 






15. 


00 


25.00 


314010-04 


MANUAL - 


- SERVICE 


64K BRD 


DIAG 






5.00 


8.35 


314010-03 


MANUAL - 


- SERVICE 


8000 


DIAG 






15. 


00 


25.00 


314012-05 


MANUAL - 


- SERVICE 


8023 


DIAG 






10. 


00 


25.00 


314011-03 


MANUAL - 


- SERVICE 


8050/8250 


DIAG 






20. 


00 


25.00 


314012-06 MANUAL - 


- SERVICE 


8300 


DIAG 






15. 


00 


25.00 


314011-04 


MANUAL - 


- SERVICE 


9060/9090 


DIAG 


NLA 








314038-02 


MANUAL - 
35.0 ( 


- SERVICE 


A1000 


DIAG 






30. 


00 




314135-01 


MANUAL - 


- SERVICE 


A2000 


DIAG 


30. 


00 


35. 


0( 




314981-01 


MANUAL - 


- SERVICE 


A500 


DIAG 


20. 


00 


25. 


0( 




314010-06 MANUAL - 


- SERVICE 


8128 


DIAG 


15. 


00 


25. 


0( 




314001-09 MANUAL - 


- SERVICE 


CI 6 


DIAG 


15. 


00 


25. 


0( 




314001-03 


MANUAL - 


- SERVICE 


C64/C64C 


DIAG 


20. 


00 


25. 


01 




314004-02 


MANUAL - 


- SERVICE 


CM141 


DIAG 


15. 


00 


25. 


0( 




314003-06 MANUAL - 


- SERVICE 


DPS1101 


DIAG 


NLA 








319907-01 


MANUAL - 


- SERVICE 


MPS1000 


DIAG 
25.0 










15.00 


314003-04 


MANUAL - 


- SERVICE 


MPS801 


DIAG 


20. 


00 


25. 


01 




314003-05 


MANUAL - 


- SERVICE 


MPS803 


DIAG 


15. 


00 


25. 


01 




314134-01 


MANUAL - 


- SERVICE 


PC40 


PC 40 


NLA 
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M - MANUAL 


— 






314010-05 MANUAL 


- SERVICE 


SP9000 


DIAG 


314001-05 MANUAL 


- SERVICE 


SX64 


DIAG 


314136-01 MANUAL 


- TECH R 1802/18020 DIAG 


319953-01 MANUAL 


- USER MS/DOS 3.2 


PC-III/COLT 


327102-01 MANUAL 


ABASIC 




A1000/A500 


327273-01 MANUAL 


AMIGA BASIC 


A1000 


314855-03 MANUAL 


DIA 1571/C128D VI. 


. 2 DIAG 


314967-02 MANUAL 


DIA ALIGN 


AMIGA 1. 


, 1 DIAG 


314854-04 MANUAL 


DIAG 1581 


VI. 5 


DIAG 


314139-02 MANUAL 


DIAG C64 DT 


DIAG 


317100-01 MANUAL 


DOS USERS 


GUIDE 


A500 


320972-01 MANUAL 


DRIVE USER 4 . 


MU-B 


602083-69 MANUAL 


INSTRUCTION 


1080A 


327100-01 MANUAL 


INTRO TO AMIGA 


A1000 


251902-01 MANUAL 


SOFTWARE 




+4 


310196-01 MANUAL 


USER 




+4 


327283-01 MANUAL 


USER 




1080A 


601087-19 MANUAL 


USER 




1515 NLA 


314080-01 MANUAL 


USER 




1520 NLA 


601100-03 MANUAL 


USER 




1525 


601201-48 MANUAL 


USER 




1526 


603030-66 MANUAL 


USER 




1530 


603030-67 MANUAL 


USER 




1531 


1540031-03 MANUAL USER 




1541 


354139-01 MANUAL 


USER 




1541-11 


252095-04 MANUAL 


USER 




1571 


252358-01 MANUAL 


USER 




1581 


602064-86 MANUAL 


USER 




1701 


602064-87 MANUAL 


USER 




1702 


319885-01 MANUAL 


USER 




1802 


319916-01 MANUAL 


USER 




1802 


319552-01 MANUAL 


USER 




1902 


354114-01 MANUAL 


USER 




C128D 


251799-01 MANUAL 


USER 




CI 6 


319854-01 MANUAL 


USER 




01670 


320974-04 MANUAL 


USER 




C64/C64C 


319917-01 MANUAL 


USER 




CM141 


601034-04 MANUAL 


USER 




DPS1101 


319795-01 MANUAL 


USER 




MPS1000 


319893-01 MANUAL 


USER 




MPS1200 


601014-09 MANUAL 


USER 




MPS801 


601200-90 MANUAL 


USER 




MPS802 


601020-40 MANUAL 


USER 




MPS803 


319905-01 MANUAL 


USER 




PC 10 



15.00 


25.00 


10.00 


15.00 


20.00 


25.00 


15.00 


25.00 


6.00 


10.00 


9.00 


15.00 


15.00 




15.00 




15.00 




15.00 




10.00 


16. 65 


6.00 


10.00 


5.50 


9.15 


6.00 


10.00 


4.00 


6.65 


4.00 


6.65 


4.00 


6.65 


4.00 


6.65 


4.00 


6.65 


4.00 


6.65 


4.00 


6.65 


4.00 


6.65 


4.00 


6.65 


4.00 


6.65 


5.00 


8.35 


4.00 


6.65 


4.00 


6.65 


4.00 


6.65 


4.00 


6.65 


4.00 


6.65 


8.00 


13.30 


4.00 


6.65 


4.00 


6.65 


4.00 


6.65 


4.00 


6.65 


4.00 


6.65 


4.00 


6.65 


4.00 


6.65 


4.00 


6.65 


4.00 


6.65 


4.00 


6.65 


4.00 


6.65 
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M - MANUAL, MODULATOR, MOTOR, 

251249-01 MANUAL USER 
324034-01 MANUAL USER 
311759-01 MANUAL USER 1700/1750 
38084 7-01 MANUAL USER 2088 BASIC 
380846-01 MANUAL USER 2088 DOS 3.2 
380699-01 MANUAL USER 2088 XT EMUL 
319943-01 MANUAL USER 2090 HD 
321604-01 MANUAL USER 4.0 BASIC 
380796-01 MANUAL USER A2000 
319773-01 MANUAL USER INTRO GUIDE 
310638-01 MANUAL USER SYS GUIDE 
251917-02 MODULATOR 
251080-01 MODULATOR 
251696-01 MODULATOR 
251155-01 MODULATOR RF 
326130-01 MODULATOR 5-PIN 
327026-01 MODULATOR RF 
604010-03 MOTOR DC (ALPS) 

50.00 
604020-28 MOTOR DC W/PCB (NEWT) 
601160-15 MOTOR PULSE 
604010-05 MOTOR STEP ASSY (ALPS) 
604010-46 MOTOR STEP ASSY (ALPS) 
604020-13 MOTOR STEP ASSY (NEWT) 
604050-05 MOTOR STEP ASSY (NEWT) 
990122-01 MOTOR TRACTOR DRIVE 
327124-01 MOUSE ASSY 
327124-03 MOUSE ASSY 
327124-02 MOUSE ASSY 



MOUSE. 






SX64 


4.00 


6.65 


Vic 


4.00 


6.65 


1700/1750 


5.00 


8.35 


A2088 


15.00 


25.00 


A2088 


15.00 


25.00 


A2088 


10.00 


16.65 


A2090 


4.00 


6.65 


MU-B 


6.00 


10.00 


A2000 


15.00 


25.00 


C128 


4.00 


6.65 


C128 


8.00 


13.25 


C128 


12.00 


20.00 


C64 


10.50 


17.55 


C64 


10.50 


17.55 


Vic 


10.50 


17.55 


C64 


10.50 


17.55 


A1000 


15.00 


25.00 


1541/2031/SX 




30.00 


1541 


30.00 


50.00 


MPS1000 


25.00 


41. 65 


1541/2031 


50.00 


83.30 


SX64 NLA 






1541 


40.00 


66.65 


1571 


20.00 


33.35 


2022/2023 


50.00 


83.00 


A1000 


42.00 


70.00 


A2000 


45.00 


75.00 


A500 


45.00 


75.00 



N - 



NAMEPLATE 



251655-01 NAMEPLATE 

327162-01 NAMEPLATE 
1540016-01 NAMEPLATE 
1540052-01 NAMEPLATE 
310411-01 NAMEPLATE 
310400-01 NAMEPLATE 
251889-01 NAMEPLATE 
251794-01 NAMEPLATE 
326161-01 NAMEPLATE 
1540052-02 NAMEPLATE 1541C 



+4 


NLA 










1080 




1. 


,20 


2. 


00 


1540 


1.00 


1. 


,65 






1541 


1.00 


1. 


,65 






1571 




1. 


,00 


1. 


65 


C128 




1. 


,00 


1. 


65 


C128D 




1. 


,00 


1. 


65 


CI 6 


NLA 










C64 




1. 


,00 


1. 


65 


1541C 




1. 


,00 


1. 


65 



- 59 - 



N - NAMEPLATE . 



327112-01 NAMEPLATE AMIGA 

327171-01 NAMEPLATE AMIGA 

327113-02 NAMEPLATE AMIGA DRV 

327111-02 NAMEPLATE AMIGA KYBRD 

380132-12 NAMEPLATE COLT 

327111-01 NAMEPLATE CORP LOGO 

602064-62 NAMEPLATE LOGO 

380133-01 NAMEPLATE LOGO 

380132-10 NAMEPLATE PCI 0-1 11 



A1000 

A1020 

A1010 

A1000 

COLT 

A1000 

1701/1702 

A500 

PC10-III 



.60 1.00 
1.00 1.65 
1.00 1.65 
.60 1.00 
1.00 1.65 
.60 1.00 
2.50 4.00 
1.00 1.65 
1.00 1.65 



- OSC (OSCILATOR) . 



252344-01 
325566-12 



OSC 28.37516 MHZ 
OSC 28.63636 MHZ XI 



A2000 
A2000 



5.00 8.35 
5.00 8.35 



P - PANEL, PCB ASSY - 



250672-01 
380120-01 
601160-79 
601210-30 
380739-01 
380102-01 
314539-01 
601200-77 
601011-02 
601210-62 
314659-01 
314517-01 
314082-01 
601201-51 
601210-97 
314653-01 
601011-53 
601020-20 
340503-01 
250446-03 



PANEL ASSY - FRONT 

PANEL CARD EXTENSION 

PANEL CONTROL 

PANEL CONTROL 

PANEL EXP SLOTS 

PANEL FRONT 

PAPER 

PAPER ADVANCE KNOB 

PAPER FEED KNOB 

PAPER FEED MOTOR 

PAPER GUIDE ASSY 

PAPER NARROW 

PAPER PLOTTER 

PAPER RACK 

PAPER SENSOR 

PAPER/DAISY GUIDE ASSY 

PCB ASSY 

PCB ASSY 

PCB ASSY - 1541-11 

PCB ASSY - 154 1A C/R 



SX64 

PC-III/COLT 

MPS1000 

MPS1200 

A2000 

PC10 

1525 

1526/802 

MPS801 

MPS1200 

DP SI 101 

1515 

1520 

1526/802 

MPS1200 

DP SI 101 

MPS801 

MPS803 

1541-11 

1541 



NLA 



NLA 



NLA 



NLA 



10.00 16.50 
8.50 14.15 
25.00 41.65 
10.45 17.40 
5.00 8.35 
10.00 16.65 

6.00 10.00 
5.00 8.35 
12.90 21.50 

9.00 15.00 

5.00 8.30 
3.50 5.80 



45.00 75.00 
50.00 83.30 

40.00 80.00 

40.00 80.00 



- 60 - 



P - PCB ASSY - 

250471-01 PCB ASSY - 

1540038-01PCB ASSY - 

312365-01 PCB ASSY - 
380755-01 PCB ASSY - 

311979-01 PCB ASSY - 

320351-10 PCB ASSY - 
320351-08 PCB ASSY - 
326298-01 PCB ASSY - 
8032110-01 PCB ASSY 
250407-04 PCB ASSY - 

312720-03 PCB ASSY - 
312510-05 PCB ASSY - 
604010-44 PCB ASSY - 
8050006-01 PCB ASSY 

8250023-02 PCB ASSY 
8250023-01 PCB ASSY 



1581 



1581 



40.00 100.00 



8250023 
8050044 
380069- 
250425- 
324038- 
250477- 
250466- 
250469- 
601030- 
601030- 
8256068 
8256068 
8256048 
324042- 

602060- 
601141- 
250408- 
250403- 
602060- 
8050002 
8050002 
8050002 
8050002 
8050002 



-03 PCB ASSY 
-01 PCB ASSY 
01 PCB ASSY - 
01 PCB ASSY - 
01 PCB ASSY - 
01 PCB ASSY - 
01 PCB ASSY - 
01 PCB ASSY - 
40 PCB ASSY - 
33 PCB ASSY - 
-02 PCB ASSY 
-01 PCB ASSY 
-02 PCB ASSY 
01 PCB ASSY - 
72 PCB ASSY - 
86 PCB ASSY - 

01 PCB ASSY - 

02 PCB ASSY - 
71 PCB ASSY - 
-01 PCB ASSY 
-04 PCB ASSY 
-05 PCB ASSY 
-06 PCB ASSY 
-02 PCB ASSY 



8050002-03 PCB ASSY 
310443-01 PCB ASSY - 
321444-00 PCB ASSY - 
321443-00 PCB ASSY - 
320817-01 PCB ASSY - 



2031HP 


2031HP 




95.00 


2052 2MB RAMEXP 


A2052 


110.00 


225.00 


2088 PCXT EMUL 


A2088 


125.00 


325.00 


2090 HD CNTRL 


A2090 


75.00 


175.00 


32K BUS 4.0 EX 


2001/4032 NLA 




32K GRPH 4.0 EX 


2001/4032 


125.00 


5 PIN 


C64 


NLA 




- 64K MEMORY 


8096 




125.00 


8 PIN 


C64 


40.00 


75.00 


A2000 NTSC 


A2000 


225.00 


400.00 


A500 NTSC 


A500 


225.00 


350.00 


ALPS MTR CNTRL 


SX64 


NLA 




- ANALOG MIC EX 


8050 




95.00 


- ANALOG MIC EX 


8050 




95.00 


- ANALOG MIC EX 


8250 




95.00 


- ANALOG MPI EX 


8050/8250 


95.00 


- ANALOG TAN EX 


8050/8250 


105.00 


ATI GRAPHIC 


PC 10 


40.00 


140.00 


8 BOARD 


C64 


40.00 


75.00 


BMB EXCH 


SP9000 




125.00 


C128D NTSC 


C128D 


40.00 


140.00 


C64C B3 


C64B3 


40.00 


75.00 


C64C E 


C64E 


40.00 


75.00 


CARRIAGE 


DPS1101 


NLA 




CBM SERIAL 


DPS1101 


NLA 




- CBMII HP EX 


B128HP 




135.00 


- CBMII HP EX 


B256HP 




135.00 


- CBMII LP EX 


B128LP 




135.00 


COMPUTHK EXCH 


SP9000 




125.00 


CONTROL 


1702 




30.00 50.00 


CPU BRD EXCH 


6400 




125.00 


CPU EXCH 


SX64 


40.00 


95.00 


CR 


Vic 


NLA 




CRT 


1701 




25.50 41.65 


- DIGITAL MIC EX 


8050 




135.00 


- DIGITAL MIC EX 


8250 




135.00 


- DIGITAL MPI EX 


8050 




135.00 


- DIGITAL MPI EX 


8250 




135.00 


- DIGITAL TAN EX 


8050 




135.00 


- DIGITAL TAN EX 


8250 


NLA 




DISPLAY 


64ED 


NLA 




DISPLAY 12 IN EX 


8032/9000 


95.00 


DISPLAY 91N EX 


2001/4000 


95.00 


DRV ANALOG EX 


2040/4040 


95.00 



- 61 - 



p - 



PCB ASSY - 



320820- 

320820- 

310163- 

601201- 

310420- 

2031040 

1540033 

601203-. 

8900012 

310379- 

250443- 

250448- 

8032090 

4022034 

8032090 

250410- 
320311- 
601141- 
250409- 
601141- 
327205- 
327188- 
990145- 
601030- 
8032090 

1540001 
380064- 
601201- 
312625- 
8023001 
327137- 
324056- 
601100- 
601102- 
990035- 
604010- 
314147- 
327139- 
602060- 
601030- 
601211- 
601141- 
250623- 
380065- 
312604- 



01 PCB ASSY - 

02 PCB ASSY - 
01 PCB ASSY - 
79 PCB ASSY - 

01 PCB ASSY - 
-01 PCB ASSY 
-01 PCB ASSY 
56 PCB ASSY - 
-01PCB ASSY - 

02 PCB ASSY - 
01 PCB ASSY - 
01 PCB ASSY - 
-03 PCB ASSY 
-01 PCB ASSY 
-09 PCB ASSY 

01 PCB ASSY - 
01 PCB ASSY - 

87 PCB ASSY - 
01 PCB ASSY - 
89 PCB ASSY - 
01 PCB ASSY - 
01 PCB ASSY - 
01 PCB ASSY - 
32 PCB ASSY - 
-01 PCB ASSY 

-03 PCB ASSY 
01 PCB ASSY - 
22 PCB ASSY - 
01 PCB ASSY - 
-01 PCB ASSY 
01 PCB ASSY - 
01 PCB ASSY - 
47 PCB ASSY - 
41 PCB ASSY - 
01 PCB ASSY - 
07 PCB ASSY - 
01 PCB ASSY - 
01 PCB ASSY - 
73 PCB ASSY - 
29 PCB ASSY - 
19 PCB ASSY - 

88 PCB ASSY - 
01 PCB ASSY - 
01 PCB ASSY - 
01 PCB ASSY - 



DRV DIGITAL EX 


2040 


NLA 






DRV DIGITAL EX 


4040 




135.00 




EXCH 


+4 


40.00 


75.00 




EXCH 


1526/802 


40.00 


95.00 




EXCH 


1571 


40.00 


100.00 




- EXCH 


2031HP 




95.00 




- EXCH 


2031LP 




95.00 




EXCH 


4023 




95.00 




EXCH 


4064 




105.00 




EXCH 


C128 


40.00 


140.00 




EXCH 


CI 6 


40.00 


75.00 




EXCH 154 IB 


15418 


40.00 


80.00 




- FCC 12 IN EXCH 4032 




125.00 




- FCC EXCH 


4022 




105.00 




- FCC EXCH 


SP9000 




125.00 




FDC EXCH 


SX64 


40.00 


95.00 




FRICTION EXCH 


2022 


NLA 






1/0 BRD EXCH 


6400 




135.00 




1/0 EXCH 


SX64 


40.00 


95.00 




IEEE EXCH 


6400 


NLA 






INTERFACE 


A1010 




27.00 45. 


00 


INTERFACE 


A1020 




45.00 75. 


00 


JP EXCH 


2022 




125.00 




LOGIC 


DPS1101 


NLA 






- LOGIC FCC EX 


8032 




125.00 




- LONG EXCH 


1540/1541 


40.00 


80.00 




MAIN COMBO 


PC 10 


75.00 


175.00 




MAIN LOGIC 


MPS803 


NLA 






MAIN LOGIC 


PC-III/COLT 


75.00 


175.00 




- MAIN LOGIC EX 


8023P 




125.00 




MAIN W/OS RAM 


A1000 


100.00 200.00 




MEMORY PROTECT 


SP9000 




15.00 25. 


00 


MP -J- 1/2 


1515/1525 


NLA 






MP-J-3 


1525 


NLA 






MTR CNTRL 


2022/2023 




25.00 41. 


50 


MTR CNTRL ALPS 


1541/2031 




35.00 58. 


30 


MTR CONTROL 


2031/4040 




45.00 75. 


00 


OS RAM TOWER 


A1000 


NLA 






POWER 


1701 




31.50 52. 


48 


POWER 


DPS1101 NLA 








POWER DRIVER 


MPS1200 




117.30 195.40 


PWR BRD EXCH 


6400 




125.00 




PWR SUPPLY 


SX64 




55.00 91. 


65 


RAM EXP CARD 


PC10 


40.00 


140.00 




RAM/CLOCK EXP 


A500 




150.00 250.00 



- 62 - 



p - 



PCB ASSY, POWER SUPPLY - 



1540048-01 PCB ASSY - SHORT ALPS EXC 

1540048-03 PCB ASSY - SHORT NEWT EXC 

9000007-01 PCB ASSY - SP COMBO EX 

320311-02 PCB ASSY - TRACTOR EXCH 

251118-01 PCB GUIDE 

601212-95 PCB INTERFACE - PARALLEL 

601070-54 PENS SET/4 REPLACEMENT 

314582-01 PLATE ASSY 

314643-01 PLATE ASSY (DECORATIVE) 

601011-10 PLATE ASSY (DECORATIVE) 

380133-05 PLATE LOGO 

313011-02 PLATE SPACER 

314507-01 PLATEN ASSY 

314532-01 PLATEN ASSY 

314588-01 PLATEN ASSY 

601030-24 PLATEN ASSY 

314559-01 PLATEN ASSY 

601020-16 PLATEN KNOB 

314615-01 PLATEN/FRICTION ASSY 

602155-43 POSISTOR 

250675-01 POWER AC INLET ASSY 

602154-46 POWER INDICATOR 

601085-38 POWER INDICATOR ASSY 

314527-01 POWER INDICATOR ASSY 

4256004-01 POWER SPLY - SWITCHING 

310157-02 POWER SUPPLY 

390205-01 POWER SUPPLY 

8900008-01 POWER SUPPLY 

310416-01 POWER SUPPLY 

251539-01 POWER SUPPLY 

251053-10 POWER SUPPLY 

8032051-01 POWER SUPPLY - CPU UL 

8050029-01 POWER SUPPLY - DISK DRVS 

8256039-01 POWER SUPPLY - SWITCHING 

390269-02 POWER SUPPLY 112W PHIHONG 



1541 40.00 

1541 40.00 

SP9000 

2022P NLA 

A2000 

MPS1200 

1520 

1526/802 NLA 

DPS1101 NLA 

MPS801 

PC-III/COLT 

PC-III/COLT 

1515 NLA 

1525 NLA 

1526/802 NLA 

DPS1101 NLA 

MPS 8 01 NLA 

MPS803 

MPS 8 03 NLA 

1802C 

SX64 

1802C 

1515 NLA 

1525 

B128LP 

+4 

1 764EXP 

4064 NLA 

C128 

CI 6 

C64/VIC 

MU-B 

MU-B NLA 

B128/256HP 

PC 10 



80.00 
80.00 
135.00 

3.50 5.85 
24.10 40.00 
7.50 12.45 



20.00 33.30 
1.00 1.65 
3.00 5.00 



2.50 



4.15 



4.50 7.50 

10.00 16.50 

3.00 5.00 

7.50 12.50 
85.00 141.95 

18.00 30.00 

42.50 70.80 

42.50 70.80 

18.00 30.00 

18.00 30.00 

51.00 85.20 

85.00 142.00 
120.00 199.90 



380021 
380021 
340031 
354027 
251868 
250772 
327173 
380708 
312637 
252449 



01 POWER 

02 POWER 
POWER 
POWER 
POWER 
POWER 
POWER 

02 POWER 
02 POWER 
POWER 



-01 
-01 
■01 
-01 
-01 



-01 



SUPPLY 112W SCHAFFER 

SUPPLY 135W PHIHONG 

SUPPLY 1541-11 

SUPPLY 1581 

SUPPLY ASSY 

SUPPLY ASSY 

SUPPLY ASSY 

SUPPLY ASSY 

SUPPLY ASSY 

SUPPLY ASSY UL MIT 



PC10 

PC 10 

1541-11 

1581 

15418 

1571 

A1000 

A2000 

PC-III/COLT 

C128D 



120.00 199.90 
120.00 199.90 
30.00 49.80 
25.00 41. 65 
21.00 35.00 
78.00 129.50 
85.20 142.00 
90.00 149.95 
85.00 141.65 
48.00 79.95 



- 63 - 



P - POWER SUPPLY, PRINT HEAD, PRINTWHEEL, PULLEY. 



252449-03 POWER SUPPLY DEE VAN C128D 

312503-01 POWER SUPPLY UL/CSA 110VA500 
990111-01 PRINT HEAD 2022/2023 

601085-45 PRINT HEAD ASSY 1515 

601102-48 PRINT HEAD ASSY 1525 

601201-24 PRINT HEAD ASSY 1526/802 

314650-01 PRINT HEAD ASSY DPS1101 

601210-66 PRINT HEAD ASSY MPS1200 

601011-57 PRINT HEAD ASSY MPS801 

601020-79 PRINT HEAD ASSY MPS803 

601030-65 PRINTWHEEL JUKI DAISY DPS1101 NLA 
314108-01 PULLEY TENSION ASSY (ALPS) 1541/2031 

R - R/W (READ/WRITE) , RECTIFIER, REGULATOR, RES 



48.00 79.95 
65.00 108.30 
100.00 166. 60 



NLA 



604010-04 
604010-45 
604020-22 
906129-01 
251026-01 
602063-05 
602070-34 

1.65 
602061-79 
602071-61 
602071-63 

1.00 
602063-80 
602071-65 

1.65 
602063-81 
602071-66 

1.00 
602081-76 
602152-88 
602152-93 
602152-94 
602152-95 
602071-88 
602071-87 
602064-96 
602071-41 
602071-40 
602091-19 



R/W HEAD ASSY (ALPS) 1541/2031 

R/W HEAD ASSY (ALPS) SX64 NLA 

R/W HEAD ASSY (NEWT) 1541 NLA 

RECTIFIER BRIDGE C64 

RECTIFIER BRIDGE MU-C 
RECTIFIER BRIDGE 1B4B421702 

RECTIFIER RM-1A 1902/1080 



REGULATOR 2SC1106A 
RES 1.2K 1/6W 
RES 1 . 8K 1/6W 

RES 2 OHM 7W 
RES 2. 7K 1/6W 

RES 280 OHM R01 
RES 4. 7K 1/6W 



1701 

1902/1080 

1902/1080 

1702 
1902/1080 

1702 
1902/1080 



RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 



AD5216 1W 1080A 

CARBON 1/2W 10 OHM 1802C 
CARBON 1/6W 10K OHM1802C 
CARBON 1/6W 12 OK OHM1802C 
CARBON 1/6W 15K OHM1802C 



CEM WW 220 15W 
CEM WW 3.3 7W 
CERAMIC 10K 1/2W 
COMP 3.3M 1/2W 
COMP 3 3 OK 1/2W 
COMP GS225K/UL 



1902/1080 

1902/1080 

17027 

1902/1080 

1902/1080 

1802 



30.00 


50.00 


55.00 


80.00 


NLA 




22.50 


37.50 


30.00 


50.00 


30.00 


50.00 


NLA 




(RESISTOR) 




NLA 




3.50 


5.85 


3.50 


5.85 


7.50 


12.45 




1.00 


7.50 


12.45 


NLA 






. 60 


. 60 


1.00 




1.00 


1.00 


1.65 




. 60 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


. 60 


1.00 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 



- 64 - 



R - 



RES (RESISTOR) , RIBBON, ROM - 



602152-78 RES FUSIBLE 
602152-89 RES FUSIBLE 1 OHM 
602152-92 RES FUSIBLE 1 OHM 
602153-68 RES FUSIBLE 1 OHM 
602091-30 RES FUSING . 5W 4. 7 J 
602091-26 RES M. OXIDE 741 10K 
602091-25 RES M. OXIDE 741 3 . 6K 
602072-69 RES MET OX 2. 7 3W 
602072-68 RES MET OX 3.3 3W 
602071-34 RES MET OX 4.7K 2W 
602072-67 RES MET OX 5 . 6K 2W 
602064-91 RES MTL FILM 1.5 2W 
602063-84 RES MTL FILM 2.7 1W 
602063-85 RES MTL FILM 4 . 7 2W 
602063-86 RES MTL FILM 6.8 2W 
602061-31 RES R05 220 OHM 
602091-24 RES RWR STD 10W 3 . 30H 
602091-14 RES SEMIFIX 1KB 
602091-15 RES SEMIFIX 2.2KB 
602091-18 RES SEMIFIX 3308 
602091-16 RES SEMIFIX 4.7KB 
602091-17 RES SEMIFIX 47KB 
602060-39 RES VAR 
602152-25 RES VAR ROTARY 
602152-48 RES VAR ROTARY 
602155-49 RES VAR ROTARY 
602153-02 RES VARIABLE 
602071-37 RES VARIBLE 2K 
601085-04 RIBBON 
601100-01 RIBBON 
601200-82 RIBBON 
601010-01 RIBBON 
601020-01 RIBBON 

601030-47 RIBBON 1101 IBM SELECTRIC 
312335-01 RIBBON CARTIDGE MPS1200 
601013-25 RIBBON CLUTCH SPRING 
601210-43 RIBBON GEAR 
601210-69 RIBBON MASK 
601030-14 RIBBON MOTOR 
601162-20 RIBBON MPS 10 00 
251968-01 ROM 
325302-01 ROM $COOO-$DFFF 
901486-01 ROM $COOO-DFFF 
901229-05 ROM $EOOO-$FFFF 
901486-06 ROM $EOOO-FFFF 



1802C 


1.00 


1.65 


1802C 


1.00 


1.65 


1802C 


1.00 


1.65 


1802C 


1.00 


1.65 


1802 


1.00 


1.65 


1802 


3.00 


5.00 


1802 


3.00 


5.00 


1902/1080 


1.00 


1.65 


1902/1080 


. 60 


1.00 


1902/1080 


1.00 


1.65 


1902/1080 


1.00 


1.65 


1702 


. 60 


1.00 


1702 


. 60 


1.00 


1702 


. 60 


1.00 


17027 


. 60 


1.00 


1701 


1.00 


1.65 


1802 


1.00 


1.65 


1802 


1.00 


1.65 


1802 


1.00 


1.65 


1802 


1.00 


1.65 


1802 


1.00 


1.65 


1802 


1.00 


1.65 


1701 


1.00 


1.65 


1802C 


1.00 


1.65 


1802C 


1.00 


1.65 


1802C 


1.00 


1.65 


1802C 


1.00 


1.65 


1902/1080 


1.00 


1.65 


1515 


5.00 


8.35 


1525 


5.00 


8.35 


1526/802 


5.00 


8.35 


MPS801 


5.00 


8.35 


MPS803 


5.00 


8.35 


DPS1101 NLA 


i 




MPS1200 


5.00 


8.35 


MPS801 


2.50 


4.20 


MPS1200 


.50 


.85 


MPS1200 


. 60 


.95 


DPS1101 NLA 


i 




MPS1000 


5.00 


8.35 


15418 


4.00 


6.65 


1540/1541 


9.00 


15.00 


Vic 


9.00 


15.00 


1541 


4.00 


6.65 


Vic 


9.00 


15.00 
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R - 



ROM. 



251968-03 


ROM 


1541-11 


1541-11 


4.00 


6.65 


901460-03 


ROM 


2332-1 77A 


Vic 


9.00 


15.00 


315093-01 


ROM 


2MB HN 62402P 


A500 


20.00 


33.30 


970153-08 


ROM 


80J-9 PRINTER UPGRADE 


1515/1525 


9.00 


15.00 


901226-01 


ROM 


BASIC 


C64 


7.50 


12.50 


318018-04 


ROM 


BASIC $4000 


C128 


8.50 


14.15 


318019-04 


ROM 


BASIC $8000 


C128 


8.50 


14.15 


251913-01 ROM BASIC/KERNAL 128K 


C64E 


18.00 


30.00 


318085-01 


ROM 


BIOS 


PC-III/COLT 


30.00 


50.00 


318022-05 


ROM 


C128 1/4 


C128D 


8.00 


13.30 


318023-02 


ROM 


C128 2/3 (UK) 
C64 KERN 8 BASIC 


C128D 


8.00 


13.30 


251913-01 


ROM 


C128 


15.00 


25.00 


315079-01 


ROM 


CHAR 


C128D 


6.50 


10.85 


901225-01 


ROM 


CHAR 


C64 


6.50 


10.80 


390059-01 


ROM 


CHAR 8006 C128/C64 


C128D/C128 


8.50 


14.15 


310654-02 


ROM 


DOS 


1571 


4.00 


6.65 


310654-05 


ROM 


DOS 


1571 


4.00 


6.65 


314573-01 


ROM 


EPROM 5JW-2 MPS801 


MPS801 NLA 






252179-01 


ROM 


EVEN 


A1000 


15.00 


25.00 


317054-01 


ROM 


H FUNCTION 


+4 


9.00 


15.00 


312558-02 


ROM 


IC 23256 32KX8 


1581 


5.20 


8.50 


901227-03 


ROM 


KERNAL 


C64 


7.50 


12.50 


251104-04 


ROM 


KERNAL 


SX64 


9.00 


15.00 


318020-03 


ROM 


KERNAL $C000 


C128 


8.50 


14.15 


317053-01 


ROM 


L FUNCTION 


+4 


9.00 


15.00 


252180-01 


ROM 


ODD 


A1000 


15.00 


25.00 


318006-01 


ROM 


TED BASIC 


+4 /CI 6 


9.00 


15.00 


318005-04 


ROM 


TED KERNAL 


+4 /CI 6 


9.00 


15.00 


325341-08 


ROM 


UPGRADE 1526/802 


1526/802 


9.00 


15.00 


318086-01 


ROM 


VIDEO CHARACTER 


PC-III/COLT 


12.00 


20.00 



s - 



SCHEMATICS , SELECTION, SENSOR, 



314001-01 SCHEMATICS - VIC 
314652-01 SELECTION ASSY 
314511-01 SENSOR ASSY 
314592-01 SENSOR ASSY 
314662-01 SENSOR ASSY 
314563-01 SENSOR ASSY 
314617-01 SENSOR ASSY 
601160-34 SENSOR PAPER 
604020-46 SENSOR a/P (NEWT) 



DIAG 


NLA 






DPS1101 


NLA 






1515 


NLA 






1526/802 


NLA 






DPS1101 


NLA 






MPS801 


NLA 






MPS803 


NLA 






MPS1000 




15.00 


25.00 


1541 




3.00 


5.00 
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s - 



SHEILD, SOCKET, STANDOFF. 



312590-01 SHEILD BOTTOM 
310197-01 SHEILD BOTTOM PCB 
326265-02 SHEILD BOX 
251023-01 SHEILD BOX 
326265-01 SHEILD BOX 
324017-01 SHEILD BOX 
310407-01 SHEILD CAP 
251024-01 SHEILD CAP 
326267-01 SHEILD CAP 
324016-01 SHEILD CAP 
251796-01 SHEILD PLATE BOTTOM 
327038-01 SHETLD RF AlOOO EXP PORT 
327037-01 SHEILD RF AlOOO RAM EXP 
326131-01 SHIELD BOTTOM 
324026-01 SHIELD BOTTOM 
252288-01 SHIELD BOTTOM 1581 
251038-01 SHIELD BOTTOM CR 
327117-01 SHIELD BOTTOM RFI 
4022047-01 SHIELD BOX 
251033-01 SHIELD BOX CR 

4022048-01 SHIELD CAP 
251032-01 SHIELD CAP CR 
251795-01 SHIELD PCB PLATE TOP 
312504-01 SHIELD TOP 
252015-01 SHIELD TOP 
251975-01 SHIELD TOP C64E 
251179-01 SHIELD TOP PCBA 250407 
251700-01 SHIELD TOP PCBA 250425 
327105-01 SHIELD TOP RFI 
327116-01 SHIELD TOP RFI 
251344-01 SIDE VENTILATORS 
602154-21 SOCKET CRT 
315818-01 SOFTWARE PAC 
602083-05 SPARK GAP 
602153-73 SPEAKER 16 OHM . 5W 
314109-01 SPINDEL ASSY (ALPS) 
314127-01 SPINDEL ASSY (NEWT) 
252461-01 STANDOFF 
312689-02 STANDOFF 
324271-06 STANDOFF L=7MM 
327126-01 STANDOFF M3.21 



A500 




5.00 


8.35 


+4 




4.50 


7.50 


C128 




4.50 


7.50 


C64 




4.50 


7.50 


C64 




4.50 


7.50 


Vic 




4.50 


7.50 


C128 




4.50 


7.50 


C64 




4.50 


7.50 


C64 




4.50 


7.50 


Vic 


NLA 






CI 6 


NLA 






AlOOO 




6.00 


10.00 


AlOOO 




6.00 


10.00 


C64 




4.50 


7.50 


Vic 


NLA 






1581 




2.00 


3.35 


Vic 


NLA 






A1010 




1.25 


2.10 


Mu 


NLA 






Vic 


NLA 






mu 


NLA 






Vic 




4.50 


7.50 


CI 6 




1.00 


1. 70 


A500 




4.00 


6.65 


C128 




4.50 


7.50 


C64E 




2.20 


3.50 


C64 




. 70 


1.10 


C64 




2.20 


3.50 


AlOOO 




1.80 


3.00 


A1010 




1.25 


2.10 


SX64 




5.00 


8.35 


1802C 




7.50 


12.45 


A2000 




25.00 




10 80 A 




3.00 


5.00 


1802C 




8.50 


14.15 


1541/2031 NLA 






1541 


NLA 






C128D 




1.00 


1.65 


PC-III/COLT 


1.00 


1.65 


A2000 




1.00 


1.65 


AlOOO 




1.00 


1.65 
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S - SUB, SWITCH. 



NOTE: SUB: (SUBSTITUTE PART) - REFFERENCED BY PART NUMBER. 



252144-02 


SWITCH 4 POS DIP 


1571 


NLA 






327147-01 


SWITCH BOX ON/OFF 


A1000 




7.50 


12.50 


604060-07 


SWITCH HOLDER ASSY (ALPS) 


1571 




5.25 


8. 75 


601030-26 


SWITCH PCB DIP 


DPS1101 


NLA 






602083-10 


SWITCH POWER 


1080A 




5.00 


8.35 


602071-97 


SWITCH POWER 


1902/1080 




5.00 


8.35 


390265-01 


SWITCH POWER 


A2000 




7.50 


12.50 


602060-35 


SWITCH POWER SOI 


1701 




5.50 


9.00 


602154-50 


SWITCH PUSH 


1802C 




5.00 


8.35 


904661-01 


SWITCH PWR 


Vic 


NLA 






601200-07 


SWITCH PWR ON 


1526/802 




3.00 


5.00 


251656-01 


SWITCH REG PWR SPLY 


A1020 




35.00 


58.35 


904778-01 


SWITCH RF BOX 


C64 




4.40 


7.35 


252182-01 


SWITCH ROCKER PWR 


C128 




3.00 


5.00 


904500-01 


SWITCH ROCKER PWR 


C64 




2.00 


3.35 


904507-01 


SWITCH ROCKER SINGLE POLE 


MU 




1.00 


1.65 


602153-74 


SWITCH SLIDE KSA 2317 


1802C 




3.50 


5.85 



T - TECH (TECHTOPICS) , TRANS (TRANSISTOR) - 



314885-88 TECH SUBSCRI- CBM/ 'AMIGA/PC DIAG 



314887 
314888 
314886 
602060 
252177 
602072 
602083 
602091 
602063 
602082 
314508 
314533 
601200 
601160 
314560 
601211 
602082 
602082 
602082 



-01 



88 TECH SUBSCRIPT - AMIGA 
88 TECH SUBSCRIPT - CBM 
88 TECH SUBSCRIPT - PC 
50 TERMINAL ASSY - REAR A/V 

TERMINAL LUG 
60 THERM PTH451C38BF7RON140 
73 THERMISTOR 
07 THERMISTOR 
35 THERMISTOR TH1901 
92 THYRISTOR SF0R1B41 

TRACTOR ASSY 

TRACTOR ASSY 
24 TRACTOR ASSY 
90 TRACTOR ASSY 

TRACTOR ASSY 

TRACTOR UNIT 
73 TRANS 2SA1015 
13 TRANS 2SA1015-0 
71 TRANS 2SA940 



■01 
■01 



■01 
■01 



DIAG 


129. 


95 




DIAG 




89.95 




DIAG 




29.95 




DIAG 




69.95 




1701/1702 


NLA 






MU 




1.00 


1.65 


1902/1080 




4.50 


7.50 


1080A 




7.50 


12.50 


1802 




3.00 


5.00 


1702 




2.50 


4.15 


1080A 




3.00 


5.00 


1515 


NLA 






1525 


NLA 






1526/802 


NLA 






MPS1000 




40.00 


64.00 


MPS801 


NLA 






MPS1200 




23.85 


39. 75 


1080A 




5.50 


9.15 


1080A 




3.00 


5.00 


1080A 




5.50 


9.15 
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T - 



TRANS (TRANSISTOR) 



601201-28 


TRANS 


2SB794 NEC 


1526 


4.00 


6.65 


902693-01 


TRANS 


2SC 1815 


MU-C 


3.00 


5.0 


602082-65 


TRANS 


2SC2073 


1080A 


5.50 


9.15 


602050-03 


TRANS 


2SC2335 


1701 


7.50 


12.45 


902671-01 


TRANS 


2SC945 NPN JAP 


A2000 


1.00 


1.65 


602151-05 


TRANS 


2SD1397 


1802C 


9.00 


15.00 


602082-79 


TRANS 


2SD1427FA-1 


1080A 


9.00 


15.00 


602082-80 


TRANS 


2SD1432 


1080A 


9.00 


15.00 


602090-62 


TRANS 


2SD1453 


1802 


5.00 


8.35 


602064-98 


TRANS 


2SD14 53-06 


1702 


9.00 


15.00 


602072-77 


TRANS 


2SD1455 


1902/1080 


25.00 


41.65 


601201-26 


TRANS 


2SD837 PANA 


1526 


4.00 


6.65 


602061-90 


TRANS 


2SD869 


1701 


7.50 


12.45 


601201-27 


TRANS 


2SD946 


1526 


4.00 


6.65 


324219-01 


TRANS 


BC-3278 


A2088 


2.00 


3.35 


602091-04 


TRANS 


CONVERTOR 


1802 


28.50 


47.50 


602153-77 


TRANS 


FBT 


1802C 


45.00 


75.00 


602091-05 


TRANS 


FLYBACK KP5872G 


1802 


45.00 


75.00 


602091-01 


TRANS 


HORZ DRIVE 


1802 


3.00 


5.00 


602153-76 


TRANS 


HORZ DRIVE 


1802C/1902A 


7.50 


12.45 


602153-75 


TRANS 


PIN CUSHION 


1802C 


28.00 


46.65 


602091-03 


TRANS 


PULSE FOR STR470 


1802 


10.00 


16.65 


602091-02 


TRANS 


SIDE PCC-2 


1802 


5.00 


8.35 


602063-21 


TRANS 


SIL 2SD1426 


1702 


7.50 


12.45 


602153-79 


TRANS 


SWITCHING 


1802C 


32.00 


53.30 


907300-02 


TRANSDUCER PIEZ ACOUSTIC 


MU-B 


5.00 


8.35 


601090-52 


TRANSFORMER 


MCS801 


12.00 


20.00 


320902-02 


TRANSFORMER -12 UL/CSA 


MU-B 


21.00 


35.00 


320939-01 


TRANSFORMER - DRV 2031HP 


2031HP 


21.00 


35.00 


602083-35 


TRANSFORMER - FLYBACK 


1080A 


45.00 


75.00 


602070-59 


TRANSFORMER - INSUL 


1902/1080 


7.50 


12.45 


602070-52 


TRANSFORMER - POWER 


1902/1080 


7.50 


12.45 


320368-02 


TRANSFORMER - PRINTER 


2022/2023 


21.00 


35.00 


320940-03 


TRANSFORMER - PRT 4022 


4022 NLA 






602060-40 


TRANSFORMER - PWR T01 


1701 


25.00 


41. 75 


602062-96 


TRANSFORMER - PWR T1901 


1702 


7.50 


12.45 


608010-54 


TRANSFORMER - PWR T2 


SX64 


15.00 


25.00 


602070-56 


TRANSFORMER - SIDE PC 


1902/1080 


15.00 


24.90 


602063-41 


TRANSFORMER - SW DRV T1521 1702 


7.50 


12.45 


320085-02 


TRANSFORMER - UL/CSA 


8050 


21.00 


35.00 



- 69 - 



V - VAKJ.HTUK, VUJjT UJLT (VUJjTAUJH UJHTJLUIUKJ . 



602091-08 VARISTOR 



252034-02 VOLT DET 520D 



1802 
1571 



1.00 
9.00 



1.65 
15.00 



Y - YOKE. 

602070-54 YOKE DEFLECTION 

602060-45 YOKE DEFLECTION DY01 

602063-46 YOKE DEFLECTION DY01 



1902/1080 

1701 

1702 



602064-89 YOKE DEFLECTION DY01 17027 

602072-62 YOKE DEFLECTION M34JND12X 1902/1080 

Z - ZERO. 



34. 


00 


56. 


65 


15. 


00 


25. 


00 


15. 


00 


25. 


00 


15. 


00 


25. 


00 


20. 


00 


33. 


35 



604060-05 ZERO TRK ASSY (ALPS) 



1571 



5.25 



8. 75 
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PART 



DESCRIPTION 



PRODUCT RETURN DEALER SUGGESTED 
NUMBER CREDIT BILLING RETAIL 



A1000 



252125- 
252126- 
252127- 
252128- 
252128- 
252128- 
252128- 
252164- 
252179- 
252180- 
317451- 
317481- 
317481- 
317483- 
317483- 
317488- 
317489- 
327001- 
327002- 
327003- 
327004- 
327005- 
327006- 
327020- 
327026- 
327037- 
327038- 
327053- 
327054- 
327059- 
327063- 
327070- 
327071- 
327072- 
327095- 
327100- 
327102- 
327105- 
327111- 
327111- 
327112- 
327124- 
327126- 
327136- 
327137- 
327139- 
32714 7- 
327156- 
327156- 
327173- 
327174- 
327175- 
327175- 
327177- 
327273- 
328117- 
328191- 
390084- 



01 
01 
01 
01 
02 
03 
04 
01 
01 
01 
01 
01 
02 
01 
02 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
02 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
02 
01 
01 
01 
02 
01 
01 
01 
01 
01 



IC 
IC 
IC 
IC 
IC 
IC 
IC 



1 
1 
1 
1 
1 
1 



EMI 



ABASIC/EX 
WORKBENCH 
WORKBENCH 
KICKSTART 
KICKSTART 
AMIGABASIC 



KALIEDOSCOPE 



8361 AGNUS 

8362 DENISE 
8364 PAULA 
PAL EN 
PAL CAS 
PAL DAUG EN 
PAL DAUG CAS 

CORD - POWER TAN 

ROM EVEN 

ROM ODD 

DISKETTE 

DISKETTE 

DISKETTE 

DISKETTE 

DISKETTE 

DISKETTE 

DISKETTE 

CASE BOTTOM 

CASE TOP 

CASE REAR PANEL 

BEZEL - FRONT 

COVER RAM DSPL FRONT 

BUTTON - EJECT NEWT 

COVER EXPANSION 

MODULATOR RF 

SHEILD RF A1000 RAM EXP 

SHEILD RF A1000 EXP PORT 

FOOT RUBBER KYBRD/DRV 

FOOT RUBBER 

CABLE KEYBOARD 

KEYBOARD ASSY 

CABLE DRV RIBBON 

CABLE DRV POWER 

CABLE DRV GROUND 

CABLE RF 

MANUAL INTRO TO AMIGA 

MANUAL ABASIC 

SHIELD TOP RFI 

NAMEPLATE CORP LOGO 

NAMEPLATE AMIGA KYBRD 

NAMEPLATE AMIGA 

MOUSE ASSY 

STANDOFF M3.21 

INSULATION SHEET 

PCB ASSY - MAIN W/OS RAM 

PCB ASSY - OS RAM TOWER 

SWITCH BOX ON/OFF 

DRIVE ASSY - NEC 3.5 

DRIVE ASSY PANA 3 . 5 

POWER SUPPLY ASSY 

LED ASSY - POWER 

LED ASSY - NEC 

LED ASSY - PANA 

CARTRIDGE RAM EXP A1050 

MANUAL AMIGA BASIC 

BUTTON - PANA DSK EJECT 

IC 6570-33 ORIG AMIGA 

IC 68000 CPU 



A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
KYBD A1000 
A1000 



100. 
NLA 



00 



33.50 


55.80 


39.25 


65.40 


42.00 


70.00 


8.50 


14.15 


8.50 


14.15 


8.50 


14.15 


8.50 


14.15 


7.50 


12.45 


15.00 


25.00 


15.00 


25.00 


9.00 


15.00 


9.00 


15.00 


9.00 


15.00 


9.00 


15.00 


9.00 


15.00 


9.00 


15.00 


9.00 15. 


00 


12. 60 


21.00 


10.20 


17.00 


5.10 


8.50 


5.10 


8.50 


2.40 


4.00 


1.20 


2.00 


1.20 


2.00 


15.00 


25.00 


6.00 


10.00 


6.00 


10.00 


.45 


. 75 


.45 


. 75 


6.25 


10.50 


60.00 


100.00 


6.00 


10.00 


3.00 


5.00 


1.20 


2.00 


8.00 


13.25 


6.00 


10.00 


6.00 


10.00 


1.80 


3.00 


.60 


1.00 


.60 


1.00 


.60 


1.00 


42.00 


70.00 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


200.00 




7.50 


12.50 


100.00 


166.65 


100.00 


166.65 


85.20 


142.00 


1.20 


2.00 


1.20 


2.00 


1.20 


2.00 


120.00 




9.00 


15.00 


1.20 


2.00 


15.00 


25.00 


17.002 


8.35 
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PART 



DESCRIPTION 



PRODUCT RETURN DEALER SUGGESTED 
NUMBER CREDIT BILLING RETAIL 



A500 



252126-02 IC 8362 R8 DENISE 
252127-02 IC 8364 R7 PAULA 
252480-01 CABLE POWER FDD 
312502-01 KEYBOARD ASSY US/CANADA 
312503-01 POWER SUPPLY UL/CSA 110V 
312504-01 SHIELD TOP 
312505-01 CASE TOP 
312506-01 CASE BOTTOM 
312510-05 PCB ASSY - A500 NTSC 
312554-01 DRIVE ASSY 
312589-01 INSULATION SHEET 
312590-01 SHEILD BOTTOM 
312591-01 DOOR RAM 
312598-01 COVER EXPANSION 
312604-01 PCB ASSY - RAM/CLOCK EXP 
315093-01 ROM 2MB HN 62402P 
317100-01 MANUAL DOS USERS GUIDE 
31 7488-02 DISKETTE AMIGA BASIC VI . 2 
317608-01 DISKETTE 1.2 WORKBENCH 
318029-02 IC 852084 1MHZ CIA 
318070-01 IC 8370 FAT AGNUS NTSC 
318072-01 IC GARY 

318073-01 IC RT CLOCK OKI MSM6242B 
327032-03 CONN D-SUB 23P MALE VIDEO 
327032-05 CONN D-SUB 25P MALE RS232 
327033-03 CONN D-SUB 23P FEMALE FDD 
327033-05 CONN D-SUB 25P FE CENT 
327102-01 MANUAL ABASIC 
327124-02 MOUSE ASSY 
327206-03 CABLE ASSY - FDD 
328191-02 IC 6570-36 
380133-01 NAMEPLATE LOGO 
380393-01 BATTERY NICAD 3.6V 60 MAH 
390229-01 IC VIDEO HYBRID 
390242-03 CONN 23P MALE D-SUB 
900560-01 CRYSTAL 32.768 KHZ 
950150-03 FOOT RUBBER 



A500 


39.25 


65.00 


A500 


42.00 


70.00 


A500 


3.00 


5.00 


A500 


65.00 


108.30 


A500 


65.00 


108.30 


A500 


4.00 


6.65 


A500 


8.50 


14.15 


A500 


8.50 


14.15 


A500 225.00 350.00 




A500 


100.00 


166.65 


A500 


3.00 


5.00 


A500 


5.00 


8.35 


A500 


3.00 


5.00 


A500 


5.00 


8.35 


A500 


150.00 


250.00 


A500 


20.00 


33.30 


A500 


10.00 


16.65 


A500 


10.00 


16.65 


A500 


10.00 


16.65 


A500 


8.50 


14.15 


A500 


45.00 


75.00 


A500 


10.00 


16.65 


A500 


10.00 


16.65 


A500 


4.50 


7.50 


A500 


6.00 


10.00 


A500 


5.00 


8.35 


A500 


5.00 


8.35 


A500 


6.00 


10.00 


A500 


45.00 


75.00 


A500 


6.00 


10.00 


A500 


15.00 


25.00 


A500 


1.00 


1.65 


A500 


5.20 


8.65 


A500 


15.00 


25.00 


A500 


5.00 


8.35 


A500 


3.00 


5.00 


A500 


.40 


. 65 



- 72 - 



PART 



DESCRIPTION 



PRODUCT 
NUMBER 



RETURN DEALER 
CREDIT BILLING 



SUGGESTED 
RETAIL 



A2000 



251118-01 PCB GUIDE 
252126-02 IC 8362 R8 DENISE 
252121-02 IC 8364 R7 PAULA 
252344-01 OSC 28.37516 MHZ 
312716-02 KEYBOARD ASSY - HITEK 
312720-03 PCB ASSY - A2000 NTSC 
314067-02 KIT IC REPAIR - AMIGA 
315818-01 SOFTWARE PAC 
318029-02 IC 852084 1MHZ CIA 
318075-02 IC BUSTER U800 
324271-06 STANDOFF L=7MM 
325566-12 OSC 28.63636 MHZ XI 
327124-03 MOUSE ASSY 
380012-07 CABLE ASSY -5.25 DRIVE 
380111-06 DRIVE ASSY - 5.25 CHINON 
380128-01 FOOT CORK 
380708-02 POWER SUPPLY ASSY 
380709-01 LED HOLDING ASSY 
380726-01 BEZEL - FRONT 
380727-01 CASE TOP (HOUSING) 
380728-01 CASE BOTTOM (HOUSING) 
380736-01 COVER DRV 5.25 FLOPPY 
380737-01 COVER DRV 3.5 FLOPPY 
380739-01 PANEL EXP SLOTS 
380742-01 CABLE ASSY -3.5 DRIVE 
380752-01 DRIVE ASSY -3.5 PANA 
380796-01 MANUAL USER A2000 
390089-01 IC 74F245 
390257-01 FILTER EMI 
390265-01 SWITCH POWER 
900560-01 CRYSTAL 32.768 KHZ 
902671-01 TRANS 2SC945 NPN JAP 



A2000 


3.50 


5.85 


A2000 


39.25 


65.40 


A2000 


42.00 


70.00 


A2000 


5.00 


8.35 


A2000 


75.00 


125.00 


A2000 225.00 400.00 




A2000 


125.00 




A2000 


25.00 




A2000 






A2000 


7.50 


12.50 


A2000 


1.00 


1.65 


A2000 


5.00 


8.35 


A2000 


45.00 


75.00 


A2000 


12.00 


20.00 


A2000 


135.00 


225.00 


A2000 


1.00 


1.65 


A2000 


90.00 


149.95 


A2000 


2.50 


4.15 


A2000 


30.00 


50.00 


A2000 


15.00 


25.00 


A2000 


15.00 


25.00 


A2000 


7.50 


12.50 


A2000 


5.50 


9.15 


A2000 


5.00 


8.35 


A2000 


12.00 


20.00 


A2000 


90.00 


149.95 


A2000 


15.00 


25.00 


A2000 


3.50 


5.85 


A2000 


2.00 


3.35 


A2000 


7.50 


12.50 


A2000 


3.00 


5.00 


A2000 


1.00 


1.65 



- 73 - 



PART 



DESCRIPTION 



PRODUCT RETURN 
NUMBER CREDIT 



DEALER SUGGESTED 
BILLING RETAIL 



A1010 



327006 

327010 

327011 

327012 

327053 

327113 

327116 

327117 

327156 

327156 

327164 

327175 

327175 

327202 

327205 

327206 

327207 

327208 

328117 



■01 BUTTON - EJECT NEWT A1010 

■01 CASE BOTTOM A1010 

■01 CASE TOP A1010 

■01 BEZEL - FRONT A1010 

■01 FOOT RUBBER KYBRD/DRV A1010 

■02 NAMEPLATE AMIGA DRV A1010 

■01 SHIELD TOP RFI A1010 

■01 SHIELD BOTTOM RFI A1010 

■01 DRIVE ASSY - NEC 3.5 A1010 

■02 DRIVE ASSY PANA 3.5 A1010 

■01 CABLE ASSY - INTERFACE A1010 

■01 LED ASSY - NEC A1010 

■02 LED ASSY - PANA A1010 

■01 INSTRUCTION SHEET A1010 

■01 PCB ASSY - INTERFACE A1010 

■01 CABLE ASSY - DATA A1010 

■01 CABLE ASSY - POWER A1010 

CLAMP - DRV CABLE ASSY A1010 

A1010 



-01 

-01 BUTTON - PANA DSK EJECT 



1.20 


2.00 


2. 70 


4.50 


2. 70 


4.50 


1.90 


3.15 


.45 


. 75 


1.00 


1.65 


1.25 


2.10 


1.25 


2.10 


100.00 


166.65 


100.00 


166.65 


15.00 


25.00 


1.20 


2.00 


1.20 


2.00 


.50 


.85 


27.00 


45.00 


6.00 


10.00 


3.00 


5.00 


1.00 


1.65 


1.20 


1.20 



A1020 



250754-04 LED ASSY A1020 

251656-01 SWITCH REG PWR SPLY A1020 

252086-01 BEZEL - FRONT (ALPS) A1020 

252164-01 CORD - POWER TAN EMI A1020 

310508-01 CASE TOP A1020 

310509-01 CASE BOTTOM A1020 

327164-01 CABLE ASSY - INTERFACE A1020 

327166-01 CABLE ASSY - DSK DATA A1020 

327167-01 CABLE ASSY - POWER A1020 

327171-01 NAMEPLATE AMIGA A1020 

327188-01 PCB ASSY - INTERFACE A1020 

327191-01 INSTRUCTION SHEET A1020 

327200-01 DRIVE ASSY - 5 1/4 A1020 



1.00 


1. 70 


35.00 


58.35 


3.60 


6.00 


7.50 


12.45 


5.00 


8.35 


7.00 


11. 65 


15.00 


15.00 


6.00 


10.00 


6.00 


10.00 


1.00 


1.65 


45.00 


75.00 


.50 


.85 


100.00 


166.65 



- 74 - 



PART 



602071- 
602071- 
602071- 
602072- 
602072- 
602070- 
602071- 
602071- 
602071- 
602072- 
602072- 
602072- 
602070- 
602070- 
602071- 
602071- 
602071- 
602071- 
602071- 
602071- 
327162- 
327284- 
602071- 
602070- 
602070- 
602070- 
602072- 
602072- 
602072- 
602072- 
602071- 
602070- 
602070- 
602070- 
602070- 
602071- 
602072- 
602070- 
602070- 
602070- 
602070- 
602070- 
602070- 
602072- 
602070- 
328192- 
602072- 
602072- 
602072- 
602072- 
602070- 
602070- 
602070- 
602072- 
602071- 



DESCRIPTION 

A1080 

■25 CAP MPP 0.1UF 125V 
■63 RES 1 . 8K 1/6W 
■66 RES 4. 7K 1/6W 
■65 CAP CER 100OPF 125V 
■68 RES MET OX 3.3 3W 
■34 RECTIFIER RM-lA 
■37 RES VARIBLE 2K 
■41 RES COMP 3.3M 1/2W 
■65 RES 2. 7K 1/6W 
■66 CAP PP 410OPF 1.6KV 
■67 RES MET OX 5 . 6K 2W 
■69 RES MET OX 2 . 7 3W 
■70 CAP CER 220OPF 125V 
■71 CAP CER 470OPF 125V 
■18 CAP PP 470OPF 1.6KV 
■34 RES MET OX 4.7K 2W 
40 RES COMP 33 OK 1/2W 

7W 



NUMBER 



1080 
1080 
1080 
1080 
1080 
1080 
1080 
1080 
1080 
1080 
1080 
1080 
1080 
1080 
1080 
1080 
1080 
1080 
1080 
1080 
1080 
1080 
1080 
1080 
1080 
1080 
1080 



■87 RES CEM WW 3 . 3 

■88 RES CEM WW 220 15W 

■94 FUSE 5. OA 125V 

■01 NAMEPLATE 

■01 CABLE AUDIO 

■98 FUSE HOLDER 

■50 COIL HORZ SIZE 

■51 FILTER LINE X-2 

■58 COIL HORZ LIN 

■06 CORD - PWR SPLY 

■60 THERM PTH451C38BF7RON140 1080 

■63 FILTER LINE X-l 1080 

■64 COIL DEGAUS 147NDB 1080 

■97 SWITCH POWER 1080 

■06 IC ANA VERT DEFL MPC1378 1080 

■07 IC LIN HORZ/VERT LA7823 1080 

■08 IC AUDIO AMP MPC575C2 1080 

■11 IC ANA VID INTF MPC1397C 1080 

■99 CRT SOCKET 1080 

■34 DOOR FRONT CNTRL PANEL 1080 

■05 IC RGBI INTF MB7051G3 1080 

■09 IC ANALOG VIDEO MPC1352 1080 

■10 IC STR30123 1080 

■52 TRANSFORMER - POWER 1080 

■59 TRANSFORMER - INSUL 1080 

■90 CAP ELECT 470UF 200V 1080 

■48 CORD - AC REPLACEMENT 

■56 TRANSFORMER - SIDE PC 

■02 CABLE RGB 

■33 CABINET FRONT 

■62 YOKE DEFLECTION M34JND12X 1080 

■35 CABINET REAR V0148-01 1080 

■77 TRANS 2SD1455 

■21 HV MODULE MA-1 

■54 YOKE DEFLECTION 

■01 CRT PICTURE TUBE 

■61 CRT PIC TUBE M34JND12X 1080 

■61 RES 1.2K 1/6W 1080 



1080 
1080 
1080 
1080 



1080 
1080 
1080 
1080 



DEALER 


SUGGESTED 


BILLING 


RETAIL 


. 60 


1.00 


. 60 


1.00 


. 60 


1.00 


. 60 


1.00 


. 60 


1.00 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1. 70 


1.00 


1. 70 


1.00 


1. 70 


1.00 


1. 70 


1.00 


1. 70 


1.00 


1. 70 


1.00 


1. 70 


1.00 


1. 70 


1.20 


2.00 


2.00 


3.35 


3.00 


5.00 


4.50 


7.50 


4.50 


7.50 


4.50 


7.50 


4.50 


7.50 


4.50 


7.50 


4.50 


7.50 


4.50 


7.50 


5.00 


8.35 


5.50 


9.15 


5.50 


9.15 


5.50 


9.15 


5.50 


9.15 


5.50 


9.15 


5.50 


9.15 


7.50 


12.45 


7.50 


12.45 


7.50 


12.45 


7.50 


12.45 


7.50 


12.45 


7.50 


12.45 


8.00 


13.30 


15.00 


24.90 


20.00 


33.20 


20.00 


33.35 


20.00 


33.35 


25.00 


41. 65 


25.00 


41. 65 


32.00 


53.30 


34.00 


56. 65 


160.00 


200.00 


160.00 


200.00 



NLA 



- 75 - 



PART 



DESCRIPTION 



1080A 



PRODUCT 
NUMBER 



RETURN DEALER 
CREDIT BILLING 



SUGGESTED 
RETAIL 



602081-57 FR 3300 1W 1080A 

602080-01 FR 2 OHM 1W 1080A 

602081-76 RES AD5216 1W 1080A 

602082-81 DIODE ZENER 1080A 

602082-89 DIODE TVR-2D 1080A 

602082-90 DIODE IS 1887AFA-1 1080A 
602082-99 DIODE ZENER RO 6.2 FAl 1080A 

602083-06 FUSE 1.2A 1080A 

602083-07 FUSE 3A 1080A 

602083-00 DIODE RU 1A 1080A 

602082-13 TRANS 2SA1015-0 1080A 

602082-92 THYRISTOR SF0R1B41 1080A 

602083-05 SPARK GAP 1080A 

327283-01 MANUAL USER 1080 A 

602083-10 SWITCH POWER 1080A 

602082-65 TRANS 2SC2073 1080A 

602082-71 TRANS 2SA940 1080A 

602082-73 TRANS 2SA1015 1080A 

602083-01 CRT SOCKET 1080A 

602083-69 MANUAL INSTRUCTION 1080A 

602083-70 DOOR FRONT ASSY 1080A 

602083-39 DELAY LINE TRF2015 1080A 

602083-73 THERMISTOR 1080A 

602082-79 TRANS 2SD1427FA-1 1080A 

602082-80 TRANS 2SD1432 1080A 

602082-95 IC TA7644CP 1080A 

602082-96 IC TC 40538P 1080A 

602083-03 IC AN 5352 1080A 

602083-75 CABLE AUDIO 1080A 1080A 

602083-23 COIL DEGUSSING 1080A 

602083-20 CORD - POWER 1080A 
602083-35 TRANSFORMER - FLYBACK 1080A 

602083-51 CABINET FRONT 1080A 

602083-71 CABINET BACK 1080A 

602083-33 COIL TDY-514 1080A 1080A 



1.00 


1.65 


1.00 


1. 70 


1.00 


1.70 


1.00 


1. 70 


1.00 


1. 70 


1.00 


1. 70 


1.00 


1. 70 


1.00 


1. 70 


1.00 


1.70 


2.50 


4.20 


3.00 


5.00 


3.00 


5.00 


3.00 


5.00 


4.00 


6.65 


5.00 


8.35 


5.50 


9.15 


5.50 


9.15 


5.50 


9.15 


5.50 


9.15 


5.50 


9.15 


5.50 


9.15 


6.00 


10.00 


7.50 


12.50 


9.00 


15.00 


9.00 


15.00 


9.00 


15.00 


9.00 


15.00 


9.00 


15.00 


9.00 


15.00 


15.00 


25.00 


22.50 


37.50 


45.00 


75.00 


45.00 


75.00 


60.00 


99.95 


75.00 


124.95 



A2002 



314986-01 2002 SERVICE MANUAL 



2002 



15.00 



25.00 



- 76 - 



PART 



DESCRIPTION 



PRODUCT RETURN DEALER SUGGESTED 
NUMBER CREDIT BILLING RETAIL 



A2052 



318054-01 IC PAL 16LA UlO 
318055-01 IC PAL 16L8A U4 
318056-01 IC PAL 16L8A U5 
318057-01 IC PAL 16L8A U13 
312365-01 PCB ASSY - 2052 2MB RAMEXP 



A2052 


5.00 


8.35 


A2052 


5.00 


8.35 


A2052 


5.00 


8.35 


A2052 


5.00 


8.35 


A2052 


110.00 


225.00 



A2088 



324219 
317630 
317631 
325566 
380788 
380783 
380784 
380785 
317645 
380699 
380787 
380846 
380847 
380658 
380659 
380786 
380755 



01 TRANS BC-3278 
01 DISKETTE 2088 DOS 3.2 
01 DISKETTE 2088 GW BASIC 
10 OSC 16MHZ HYBRID 
IC BIOS PC-EMUL 
IC PAL RAM DECODER 
IC PAL 1/0 DECODER 
IC PAL CONFIG 
01 DISKETTE 2088 PROG DSK 
01 MANUAL USER 2088 XT EMUL 

IC FDC 9268 
01 MANUAL USER 2088 DOS 3.2 
01 MANUAL USER 2088 BASIC 
IC ADDR BUS TRANS L 
IC 5718 DATA BUS TRANS L 
IC FE 2010 



■01 
■01 
■01 
■01 



-01 



■01 
■01 
■01 



-01 PCB ASSY - 2088 PCXT EMUL 



A2088 


2.00 


3.35 


A2088 


5.00 


8.35 


A2088 


5.00 


8.35 


A2088 


5.00 


8.35 


A2088 


7.00 


11. 65 


A2088 


8.50 


14.15 


A2088 


8.50 


14.15 


A2088 


8.50 


14.15 


A2088 


10.00 


16. 65 


A2088 


10.00 


16. 65 


A2088 


12.50 


20.85 


A2088 


15.00 


25.00 


A2088 


15.00 


25.00 


A2088 


45.00 


75.00 


A2088 


45.00 


75.00 


A2088 


45.00 


75.00 


A2088 


125.00 


325.00 



A2090 



318040-01 IC 26LS31 DIF TRANS 
318043-01 IC 26LS32 DIF RECR 
900556-09 CRYSTAL 20MHZ PAR MODE 
319943-01 MANUAL USER 2090 HD 
390232-02 IC PAL 16L8 U38 
390233-01 IC PAL 16L8 U17 
390236-01 IC PAL 16L8 C77 
390237-01 IC PAL 16R6A U16 
390230-02 IC EPROM 2764 30ONS 
390231-01 IC PAL 20X8 Ul,2,3 
390235-01 IC PAL 20L10 U8 
390324-02 IC PAL 20L10 U48 
324667-02 IC DDU-6-60 DELAY LINE 
315046-01 IC 8727 CBM DMA 
317699-01 DISKETTE 2090 PROG DSK 
390206-01 IC FDC 33C93 ND SCSI 
390210-01 IC DJC KONON HDC 
390207-01 IC DP8465N-4 DATA SEP 
311979-01 PCB ASSY - 2090 HD CNTRL 



A2090 


2.00 


3.35 


A2090 


2.00 


3.35 


A2090 


3.50 


5.85 


A2090 


4.00 


6.65 


A2090 


5.00 


8.35 


A2090 


5.00 


8.35 


A2090 


5.00 


8.35 


A2090 


5.00 


8.35 


A2090 


7.00 


11. 65 


A2090 


8.50 


14.15 


A2090 


8.50 


14.15 


A2090 


8.50 


14.15 


A2090 


9.00 


15.00 


A2090 


10.00 


16. 65 


A2090 


10.00 


16. 65 


A2090 


40.00 


64.00 


A2090 


42.00 


66.65 


A2090 


60.00 


100.00 


A2090 


75.00 


175.00 



- 77 - 



PART 



DESCRIPTION 



PRODUCT 
NUMBER 



RETURN DEALER SUGGESTED 
CREDIT BILLING RETAIL 



C64 - C64C 



1001039-01 LED ASSY C64 

250407-04 PCB ASSY - 8 PIN C64 

250425-01 PCB ASSY - B BOARD C64 

250466-01 PCB ASSY - C64C B3 C64B3 

250469-01 PCB ASSY - C64C E C64E 

250787-01 LED ASSY C64C C64C 

251023-01 SHEILD BOX C64 

251024-01 SHEILD CAP C64 

251026-01 RECTIFIER BRIDGE C64 

251053-10 POWER SUPPLY C64 

251057-01 CONN 9 PIN RT ANGLE C64 

251080-01 MODULATOR C64 

251116-01 CONN 7 PIN DIN C64 
251179-01 SHIELD TOP PCBA 250407 C64 

251283-01 CONN 44 PIN EDGE C64 

251517-01 IC 8701 CLK GEN C64 
251527-09 IC 8701L6 CLK GEN NTSC C64 

251696-01 MODULATOR C64 
251700-01 SHIELD TOP PCBA 250425 C64 

251701-01 FILTER LINE ASSY C64 

251715-01 IC MEMORY CNTRL C64E 
251913-01 ROM BASIC/KERNAL 128K C64E 

251975-01 SHIELD TOP C64E C64E 

252110-01 CASE TOP C64C C64C 

252111-01 CASE BOTTOM C64C C64C 

252113-01 BRACKET RIGHT C64C C64C 
314094-01 KEY SINGLE ASSY-SPECIFY C64 
314130-01 KIT IC REPAIR - C64CPU C64 
318012-01 IC 8500 MICROPROCESSOR C64E 

320974-03 MANUAL USER C64 

325559-02 COIL CHOKE C64 

325573-01 CONN 8 PIN VIDEO C64 

326113-01 CASE TOP C64 

326114-01 CASE BOTTOM C64 

326130-01 MODULATOR 5-PIN C64 

326131-01 SHIELD BOTTOM C64 

326160-01 LED PLATE C64 

326161-01 NAMEPLATE C64 

326166-04 KEYBOARD C64C C64C 

326189-01 CABLE RF (3M) C64 

326265-01 SHEILD BOX C64 

326267-01 SHEILD CAP C64 

326288-01 INSULATION SHEET C64 

326298-01 PCB ASSY - 5 PIN C64 

900558-01 CRYSTAL 14.31818 C64 

901225-01 ROM CHAR C64 

901226-01 ROM BASIC C64 

901227-03 ROM KERNAL C64 

902693-01 TRANS 2SC 1815 C64 

903361-01 CONN 6 PIN DIN C64 

903362-01 CONN 5 PIN VIDEO C64 

903820-03 LED HOLDER C64 

904500-01 SWITCH ROCKER PWR C64 

904778-01 SWITCH RF BOX C64 

906107-01 IC 6510 MPU C64 

906109-01 IC 6567 VIC C64 

906112-01 IC 6581 C64 

906114-01 IC PLA C64 

906127-01 FILTER LINE ASSY C64 

906129-01 RECTIFIER BRIDGE C64 

950157-04 FOOT SELF ADHESIVE C64 
- 78 - 



2.40 4.00 




40.00 75.00 




40.00 75.00 




40.00 75.00 




40.00 75.00 




2.00 


3.30 


4.50 


7.50 


4.50 


7.50 


3.50 


5.85 


18.00 


30.00 


3.65 


6.00 


10.50 


17.55 


3.65 


6.00 


. 70 


1.10 


3.00 


5.00 


3.00 


5.00 


3.00 


5.00 


10.50 


17.55 


2.20 


3.50 


3.00 


5.00 


25.00 


41. 65 


18.00 


30.00 


2.20 


3.50 


6.50 


10.80 


7.50 


12.50 


1.00 


1.65 


1.50 


2.50 


48.00 


79.95 


7.50 


12.50 


4.00 


6.65 


3.00 


5.00 


2.40 


4.00 


3.60 


6.00 


3.60 


6.00 


10.50 


17.55 


4.50 


7.50 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


20.00 


33.30 


3.00 


5.00 


4.50 


7.50 


4.50 


7.50 


1.00 

ATT 71 


1.65 


NLlA 

3.00 


5.00 


6.50 


10.80 


7.50 


12.50 


7.50 


12.50 


3.00 


5.00 


2.40 


4.00 


2.40 


4.00 


2.00 


3.35 


2.00 


3.35 


4.40 


7.35 


7.50 


12.50 


15.50 


25.80 


9.25 


15.40 


11.25 


18. 75 


3.00 


5.00 


3.50 


5.85 


.15 


.25 



PART DESCRIPTION 

SX64 

250408-01 PCB ASSY - CPU EXCH 
250409-01 PCB ASSY -1/0 EXCH 
250410-01 PCB ASSY - FDC EXCH 
250420-01 CONN PCB ASSY EXP 
250622-01 CRT MONITOR ASSY 
250623-01 PCB ASSY - PWR SUPPLY 
250634-01 CABLE KEYBOARD 
250637-01 CABLE INNER KYBD 
250670-01 COVER TOP ASSY 
250671-01 COVER BOTTOM 
250672-01 PANEL ASSY - FRONT 
250674-01 CONN PCB ASSY 
250675-01 POWER AC INLET ASSY 
251104-04 ROM KERNAL 
251249-01 MANUAL USER 
251250-01 DISKETTE DEMO 
251344-01 SIDE VENTILATORS 
251360-01 CHASSIS W '/HANDLE 
251420-01 CASE ACESSORY SOFT 
251555-01 KEYBOARD 
314095-01 KEY SINGLE - SPECIFY 
314100-02 DOOR/HUB ASSY (ALPS) 
325519-03 DRIVE EXCH SX64 (ALPS) 
602050-07 IC UPC 1031HZ 
602050-14 HV MODULE 
602050-99 CRT 150BMB22-AF 
602051-20 IC M51393AP 
602051-23 IC AN 5265 
602051-44 IC HA11401 
602060-78 IC HA 1140 
604010-01 BELT - STEEL (ALPS) 
604010-02 EJECT ASSY (ALPS) 
604010-03 MOTOR DC (ALPS) 
604010-06 BELT - DRIVE (ALPS) 
604010-36 GUIDE LEFT DSK (ALPS) 
604010-37 GUIDE RIGHT DSK (ALPS) 
604010-39 BEZEL - FRONT (ALPS) 
604010-44 PCB ASSY - ALPS MTR CNTRL 
604010-45 R/W HEAD ASSY (ALPS) 
604010-46 MOTOR STEP ASSY (ALPS) 
608010-54 TRANSFORMER - PWR T2 



PRODUCT RETURN DEALER SUGGESTED 
NUMBER CREDIT BILLING RETAIL 



5X64 


40.00 


95.00 




SX64 


40.00 


95.00 




SX64 


40.00 


95.00 




SX64 




15.00 


25.00 


SX64 




55.00 


91.65 


SX64 




55.00 


91.65 


SX64 




25.00 


40.00 


SX64 


NLA 






SX64 


NLA 






SX64 


NLA 






SX64 




10.00 


16.50 


SX64 




10.00 


16.50 


SX64 




10.00 


16.50 


SX64 




9.00 


15.00 


5X64 




4.00 


6.65 


SX64 




5.00 


8.35 


SX64 




5.00 


8.35 


5X64 


NLA 






SX64 


NLA 






SX64 




35.00 


58.00 


SX64 


NLA 






5X64 


NLA 






SX64 


40.00 


80.00 




SX64 




9.00 


15.00 


SX64 


65.00 


108.30 




SX64 


125.00 


165.00 




SX64 




9.00 


15.00 


SX64 




9.00 


15.00 


5X64 




9.00 


15.00 


SX64 


NLA 






SX64 




1.00 


1.65 


SX64 




5.00 


8.35 


SX64 




30.00 


50.00 


SX64 




5.00 


8.35 


SX64 


NLA 






SX64 




3.00 


5.00 


SX64 


NLA 






5X64 


NLA 






SX64 


NLA 






SX64 


NLA 






SX64 




15.00 


25.00 
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PART DESCRIPTION 
NUMBER CREDIT BILLING 



PRODUCT 
RETAIL 



RETURN DEALER SUGGESTED 



C128D 



250477-01 PCB ASSY - C128D NTSC C128D 

251029-01 CAP TRIMMER 6.5- 40P C128D 

251637-05 IC 2016 20LB 2K X 8 C128D 

251871-01 IC UPA2003C NEC C128D 

251889-01 NAMEPLATE C128D 

252050-01 LEVER ALPS/NEWT C128D 

252083-02 DRIVE ASSY - NEWT C128D 

252308-01 IC R/W AMP SONY CX20185 C128D 

252333-01 DIODE ARRAY 7 PIN C128D 

252333-02 DIODE ARRAY 7 PIN C128D 

252371-01 IC FDC 5710 C128D 

252372-01 IC EPROM 27256 30ONS C128D 
252449-01 POWER SUPPLY ASSY UL MIT C128D 

252449-03 POWER SUPPLY DEE VAN C128D 

252454-01 CASE TOP C128D 

252455-01 CASE BOTTOM C128D 

252457-01 BEZEL - FRONT (NEWT) C128D 

252461-01 STANDOFF 01280 

315079-01 ROM CHAR C128D 
315092-01 IC 8568 80 COL CRT CNTRLC128D 

318013-01 IC 8580 SID C128D 

318022-02 ROM C128 1/4 C128D 

318023-02 ROM C128 2/3 (UK) C128D 

326116-01 CARTRIDGE GUIDE C128D 

354114-01 MANUAL USER C128D 

390059-01 ROM CHAR 8006 C128/C64 C128D 



40.00 140.00 



1.00 


1.65 


7.50 


12.50 


20.00 


33.30 


1.00 


1.65 


2.50 


4.15 


40.00 


135.00 


20.00 


33.30 


5.00 


8.35 


5.00 


8.35 


20.00 


33.30 


8.00 


13.30 


48.00 


79.95 


48.00 


79.95 


10.00 


16. 65 


13.00 


21. 65 


5.00 


8.35 


1.00 


1.65 


6.50 


10.85 


25.00 


41.65 


9.50 


15.85 


8.00 


13.30 


8.00 


13.30 


4.50 


7.50 


8.00 


13.30 


8.50 


14.15 



C128D 



2504 77-01 PCB ASSY - C128D NTSC C128D 

251029-01 CAP TRIMMER 6.5- 40P C128D 

251637-05 IC 2016 20LB 2K X 8 C128D 

251871-01 IC UPA2003C NEC C128D 

251889-01 NAMEPLATE C128D 

252050-01 LEVER ALPS/NEWT C128D 

252083-02 DRIVE ASSY - NEWT C128D 

252308-01 IC R/W AMP SONY 0X20185 C128D 

252333-01 DIODE ARRAY 7 PIN C128D 

252333-02 DIODE ARRAY 7 PIN C128D 

252371-01 IC FDC 5710 C128D 

252372-01 IC EPROM 27256 30ONS C128D 
252449-01 POWER SUPPLY ASSY UL MITC128D 

252449-03 POWER SUPPLY DEE VAN C128D 

252454-01 CASE TOP C128D 

252455-01 CASE BOTTOM C128D 

252457-01 BEZEL - FRONT (NEWT) C128D 

252461-01 STANDOFF C128D 

315079-01 ROM CHAR C128D 
315092-01 IC 8568 80 COL CRT CNTRLC128D 

318013-01 IC 8580 SID C128D 

318022-02 ROM C128 1/4 C128D 

318023-02 ROM C128 2/3 (UK) C128D 

326116-01 CARTRIDGE GUIDE C128D 

354114-01 MANUAL USER C128D 

390059-01 ROM CHAR 8006 C128/C64 C128D 



40.00 


140.00 


1.00 


1.65 


7.50 


12.50 


20.00 


33.30 


1.00 


1.65 


2.50 


4.15 


40.00 


135.00 


20.00 


33.30 


5.00 


8.35 


5.00 


8.35 


20.00 


33.30 


8.00 


13.30 


48.00 


79.95 


48.00 


79.95 


10.00 


16. 65 


13.00 


21. 65 


5.00 


8.35 


1.00 


1.65 


6.50 


10.85 


25.00 


41. 65 


9.50 


15.85 


8.00 


13.30 


8.00 


13.30 


4.50 


7.50 


8.00 


13.30 


8.50 


14.15 
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PART DESCRIPTION 

PLUS 4 

251026-01 RECTIFIER BRIDGE 
251259-01 CONN 8 PIN MINI DIN 
251260-01 BUTTON - SPDT RESET 
251453-01 CASE TOP 
251454-01 CASE BOTTOM 
251501-01 KEYBOARD 
251535-01 IC 8360 TED 
251536-02 IC 8501 MPU 
251616-01 CONN 7 PIN DIN CASSETTE 
251640-03 IC 65298 
251641-02 IC PLA 7700-010 
251655-01 NAMEPLATE 
251902-01 MANUAL SOFTWARE 
310157-02 POWER SUPPLY 
310163-01 PCB ASSY - EXCH 
310196-01 MANUAL USER 
310197-01 SHEILD BOTTOM PCB 
310198-01 INSULATION SHEET 
314096-01 KEY SINGLE ASSY-SPECIFY 
317053-01 RCM L FUNCTION 
317054-01 ROM H FUNCTION 
318005-04 ROM TED KERNAL 
318006-01 ROM TED BASIC 
900558-01 CRYSTAL 14.31818 MHZ 
901895-01 IC 6551 A 
902693-01 TRANS 2SC 1815 
903361-01 CONN 6 PIN DIN 



PRODUCT 


RETURN 


DEALER 


SUGGES 


NUMBER 


CREDIT 


BILLING 


■ RETA1 


+4 


3.50 


5.85 




+4 


3.65 


6.00 




+4 


1.50 


2.50 




+4 


3.60 


6.00 




+4 


3.60 


6.00 




+4 


20.00 


33.30 




+4 


20.00 


33.30 




+4 


10.00 


16. 65 




+4 




2.40 


4.00 


+4 




10.00 


16. 65 


+4 




18.00 


30.00 


+4 


NLA 






+4 




4.00 


6.65 


+4 




18.00 


30.00 


+4 


40.00 


75.00 




+4 




4.00 


6.65 


+4 




4.50 


7.50 


+4 




1.00 


1.65 


+4 




1.50 


2.50 


+4 




9.00 


15.00 


+4 




9.00 


15.00 


+4 




9.00 


15.00 


+4 




9.00 


15.00 


+4 




3.00 


5.00 


+4 




7.50 


12.50 


+4 




3.00 


5.00 


+4 




2.40 


4.00 



CI 6 



250443-01 PCB ASSY - EXCH 

251259-01 CONN 8 PIN MINI DIN 

251535-01 IC 8360 TED 

251536-02 IC 8501 MICROPROCESSOR 

251539-01 POWER SUPPLY 

251616-01 CONN 7 PIN DIN CASSETTE 

251640-03 IC 65298 

251641-02 IC PLA 7700-010 

251790-01 CASE BOTTOM 

251794-01 NAMEPLATE 

251795-01 SHIELD PCB PLATE TOP 

251796-01 SHEILD PLATE BOTTOM 

251797-01 INSULATION SHEET 

251798-01 KEYBOARD 

251799-01 MANUAL USER 

251813-01 CASE TOP 

314097-01 KEY SINGLE ASSY-SPECIFY 

318005-04 ROM TED KERNAL 

318006-01 ROM TED BASIC 

900558-01 CRYSTAL 14.31818 

902693-01 TRANS 2SC 1815 

903361-01 CONN 6 PIN DIN 



CI 6 


40.00 


75.00 




CI 6 




3.65 


6.00 


CI 6 




20.00 


33.30 


CI 6 




10.00 


16. 65 


CI 6 




18.00 


30.00 


CI 6 




2.40 


4.00 


CI 6 




10.00 


16. 65 


CI 6 




18.00 


30.00 


CI 6 




3.60 


6.00 


CI 6 


NLA 






CI 6 




1.00 


1.65 


CI 6 


NLA 






CI 6 


NLA 






CI 6 




20.00 


33.30 


CI 6 




4.00 


6.65 


CI 6 




3.60 


6.00 


CI 6 




1.50 


2.50 


CI 6 




9.00 


15.00 


CI 6 




9.00 


15.00 


CI 6 




3.00 


5.00 


CI 6 




3.00 


5.00 


CI 6 




2.40 


4.00 
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PART 

Vic 

250403- 

251032- 

251033- 

251038- 

251039- 

251053- 

251155- 

314093- 

314975- 

324016- 

324017- 

324024- 

324025- 

324026- 

324034- 

901460- 

901486- 

901486- 

901491- 

903346- 

903363- 

903558- 

904661- 



DESCRIPTION 


PRODUCT 


RETURN 


DEALER S 


1UGGESJ 




NUMBER 


CREDIT 


BILLING 


RETAIL 


02 PCB ASSY - CR 


Vic 


NLA 






01 SHIELD CAP CR 


Vic 




4.50 


7.50 


01 SHIELD BOX CR 


Vic 


NLA 






01 SHIELD BOTTOM CR 


Vic 


NLA 






01 INSULATION SHEET CR 


Vic 


NLA 






10 POWER SUPPLY 


Vic 




18.00 


30.00 


01 MODULATOR RF 


Vic 




10.50 


17.55 


01 KEY SINGLE ASSY-SPECIFY 


Vic 




1.50 


2.50 


01 KIT VIC EXCHANGE 


Vic 




30.00 


50.00 


01 SHEILD CAP 


Vic 


NLA 






01 SHETLD BOX 


Vic 




4.50 


7.50 


01 CASE TOP 


Vic 




3.60 


6.00 


01 CASE BOTTOM 


Vic 




3.60 


6.00 


01 SHIELD BOTTOM 


Vic 


NLA 






01 MANUAL USER 


Vic 




4.00 


6.65 


03 ROM 2332-177 A 


Vic 




9.00 


15.00 


01 ROM $COOO-DFFF 


Vic 




9.00 


15.00 


06 ROM $EOOO-FFFF 


Vic 




9.00 


15.00 


01 IC 6560 VIC 


Vic 




15.00 


25.00 


01 CONN 44 PIN 


Vic 


NLA 






01 CONN 9 PIN 


Vic 




3.65 


6.00 


11 FUSE CR 


Vic 




. 60 


1.00 


01 SWITCH PWR 


Vic 


NLA 
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PART 
1541 



DESCRIPTION 



PRODUCT RETURN DEALER SUGGESTED 
NUMBER CREDIT BILLING RETAIL 



1540001-03 

1540003-01 

1540014-01 

1540014-03 

1540015-00 

1540015-01 

1540024-01 

1540031-03 

1540048-01 

1540048-03 

1540052-01 

250446-03 

314100-01 

314108-01 

314109-01 

314121-01 

314127-01 

314132-01 

325302-01 

325572-01 

604010-01 

604010-02 

604010-03 

604010-04 

604010-05 

604010-06 

604010-07 

604010-10 

604010-14 

604010-37 

604020-13 

604020-15 

604020-16 

604020-22 

604020-28 

604020-46 

604020-48 

604020-49 

604020-50 

604020-51 

604022-75 

607050-03 

901229-05 



PCB ASSY - LONG EXCH 1541 

LED ASSY 1541 

CASE TOP - IVORY 1541 

CASE TOP - BROWN 1541 

CASE BOTTOM - IVORY 1541 

CASE BOTTOM - BROWN 1541 

DISKETTE DEMO 1541 

MANUAL USER 1541 

PCB ASSY - SHORT ALPS EXC1541 
PCB ASSY - SHORT NEWT EXC1541 
NAMEPLATE 1541 

PCB ASSY - 1541 A C/R 1541 

DOOR/HUB ASSY (ALPS) 1541 

PULLEY TENSION ASSY (ALPS) 1541 
SPINDEL ASSY (ALPS) 1541 

HUB ASSY (NEWT) 1541 

SPINDEL ASSY (NEWT) 1541 

KIT IC REPAR 1541A/N SHORT 1541 
ROM $COOO-$DFFF 1541 

IC GATE ARRAY 1541 

BELT - STEEL (ALPS) 1541 

EJECT ASSY (ALPS) 1541 

MOTOR DC (ALPS) 1541 

R/W HEAD ASSY (ALPS) 1541 

MOTOR STEP ASSY (ALPS) 1541 

BELT - DRIVE (ALPS) 1541 

PCB ASSY - MTR CNTRL ALPS 1541 
GUIDE LEFT ASSY (ALPS) 1541 

BEZEL - FRONT (ALPS) BROWN 1541 
GUIDE RIGHT DSK (ALPS) 1541 

MOTOR STEP ASSY (NEWT) 1541 

BELT - STEEL (NEWT) 1541 

BELT - SPRING/ STEEL (NEWT) 1541 
R/W HEAD ASSY (NEWT) 1541 

MOTOR DC W/PCB (NEWT) 1541 

SENSOR W/P (NEWT) 1541 

LED ASSY (NEWT) 1541 

BEZEL - FRONT (NEWT) 1541 

DOOR/LATCH/LEVER ASSY NEWT 1541 
BELT - DRIVE (NEWT) 1541 

IC LAG 570 MTR CTRL (NEWT) 1541 
IC HA 13432 (NEWT) 1541 

ROM $EOOO-$FFFF 1541 



40.00 

NLA 

NLA 



40.00 
40.00 

40.00 

NLA 

NLA 

NLA 

NLA 

NLA 



NLA 



NLA 



NLA 



NLA 

15.00 

5.00 

5.50 

7.00 

4.00 



80.00 
2.40 

3.60 

3.60 

5.00 

4.00 

80.00 

80.00 

1.00 

80.00 



16.00 

9.00 

7.50 

1.00 

5.00 

30.00 

50.00 
5.00 
35.00 
15.00 

3.00 
40.00 
2.00 
1.00 

30.00 

3.00 

3.00 

25.00 
8.35 
9.15 
11. 65 
6.65 



4.00 

6.00 

6.00 
8.35 
6.65 

1.65 



26.65 

15.00 

12.45 

1.65 

8.35 

50.00 

83.30 
8.35 
58.30 
25.00 

5.00 
66.65 
3.35 
1.65 

50.00 

5.00 

5.00 
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PART DESCRIPTION 

NUMBER CREDIT BILLING 



PRODUCT 
RETAIL 



RETURN DEALER SUGGESTED 



1541-11 



251968-03 ROM 1541-11 
340031-01 POWER SUPPLY 1541-11 
340503-01 PCB ASSY - 1541-11 
351523-01 BRACKET NEWT 1541-11 
351523-02 BRACKET CHINON 1541-11 
353307-01 KNOB (LEVER 02.9) NEWT 
353307-02 KNOB (LEVER) CHINON 
353307-03 KNOB (LEVER) NEWT 
353307-04 KNOB (LEVER 03.0) NEWT 
353308-01 BEZEL - FRONT (NEWT) 
353308-02 BEZEL - FRONT (CHINON) 
353412-01 CASE TOP 
353413-01 CASE BOTTOM 
354139-01 MANUAL USER 
359800-08 DISKETTE DEMO C64 
359800-09 DISKETTE DEMO 1551/1541 
359901-01 DRIVE ASSY NEWT D500 
359902-01 DRIVE ASSY CHINON F1501 



1541-11 






4.00 


6.65 


1541-11 






30.00 


49.80 


1541-11 


40. 


00 


80.00 




1541-11 






5.00 


8.35 


1541-11 






5.00 


8.35 


1541-11 






2.50 


4.15 


1541-11 






2.50 


4.15 


1541-11 






2.50 


4.15 


1541-11 






2.50 


4.15 


1541-11 






3.60 


6.00 


1541-11 






3.60 


6.00 


1541-11 






6.00 


10.00 


1541-11 






6.00 


10.00 


1541-11 






4.00 


6.65 


1541-11 






5.00 


8.35 


1541-11 






5.00 


8.35 


1541-11 


40. 


00 


80.00 




1541-11 


40. 


00 


80.00 





15418 



250448-01 PCB ASSY - EXCH 1541B 15418 

251828-03 IC GATE ARRAY 40 PIN 

251829-01 IC GATE ARRAY 20 PIN 

251853-02 IC R/W HYBRID 

251868-01 POWER SUPPLY ASSY 

251968-01 ROM 

314133-01 KIT IC REPAIR 1541B/1571N 1541B 



40.00 80.00 



15418 






7.50 


12.50 


15418 






7.50 


12.50 


15418 






15.00 


25.00 


15418 






21.00 


35.00 


15418 






4.00 


6.65 


1541B 


65. 


00 


108.30 





1541C 



1540052-02 NAMEPLATE 1541C 1541C 

251643-03 DRIVE ASSY WHT/HM (NEWT) 1541C 

311228-01 CASE TOP 1541C 1541C 

311229-01 CASE BOTTOM 154 IC 154 IC 



40.00 



1.00 1.65 
80.00 

3.60 6.00 

3.60 6.00 
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PART DESCRIPTION 

NUMBER CREDIT BILLING 



PRODUCT RETURN DEALER SUGGESTED 
RETAIL 



1571 



250754-04 LED ASSY 1571 

250772-01 POWER SUPPLY ASSY 1571 

251828-03 IC GATE ARRAY 40 PIN 1571 

251829-01 IC GATE ARRAY 20 PIN 1571 

251853-02 IC R/W HYBRID 1571 

252034-02 VOLT DET 520D 1571 

252050-01 LEVER ALPS /NEWT 1571 

252086-01 BEZEL - FRONT (ALPS) 1571 

252092-01 DRIVE ASSY EXCH (ALPS) 1571 

252093-01 DISKETTE DEMO 1571 

252095-04 MANUAL USER 1571 

252144-02 SWITCH 4 POS DIP 1571 

310411-01 NAMEPLATE 1571 

310420-01 PCB ASSY - EXCH 1571 

310507-01 BEZEL - FRONT (NEWT) 1571 

310508-01 CASE TOP 1571 

310509-01 CASE BOTTOM 1571 

310651-01 IC FDC 1770 LSI 1571 

310653-01 IC 65C22A 1571 

310654-02 ROM DOS 1571 

310654-05 ROM DOS 1571 
314133-01 KIT IC REPAIR 1541B/1571N 1571 

318029-03 IC 8520A-1 2MHZ CIA 1571 

604050-05 MOTOR STEP ASSY (NEWT) 1571 

604050-26 LED ASSY (NEWT) 1571 

604060-05 ZERO TRK ASSY (ALPS) 1571 
604060-07 SWITCH HOLDER ASSY (ALPS) 1571 

607050-02 IC TA 7259P (ALPS) 1571 



1.00 


1.65 


78.00 


129.50 


7.50 


12.50 


7.50 


12.50 


15.00 


25.00 


9.00 


15.00 


2.50 


4.15 


3.60 


6.00 


40.00 


135.00 


5.00 


8.35 


4.00 


6.65 


NLA 




1.00 


1.65 


40.00 


100.00 


3.60 


6.00 


5.00 


8.35 


7.00 


11.65 


12.00 


20.00 


8.50 


14.15 


4.00 


6.65 


4.00 


6. 65 


65.00 


108.30 


12.50 


20.80 


20.00 


33.35 


12.00 


20.00 


5.25 


8. 75 


5.25 


8. 75 


7.50 


12.50 



1581 



250471-01 PCB ASSY - 1581 1581 

250793-01 LED ASSY 1581 1581 

252281-01 BEZEL - 1581 1581 

252282-01 CASE TOP 1581 1581 

252283-01 CASE BOTTOM 1581 1581 

252287-01 BRACKET FDD 1581 1581 

252288-01 SHIELD BOTTOM 1581 1581 

252290-01 INSULATION SHEET 1581 1581 

252355-01 DISKETTE DEMO 1581 1581 

252358-01 MANUAL USER 1581 

310651-02 IC FDC 1772 LSI 1581 
312550-01 DRIVE ASSY (CHIN F-354E) 1581 

312558-02 ROM IC 23256 32KX8 1581 

318029-03 IC 8520A-1 2MHZ CIA 1581 

354027-01 POWER SUPPLY 1581 1581 



40.00 


100.00 


5.00 


8.35 


4.00 


6.65 


6.00 


10.00 


6.00 


10.00 


5.00 


8.35 


2.00 


3.35 


1.00 


1.65 


5.00 


8.35 


5.00 


8.35 


25.00 


41.50 


100.00 


166.65 


5.20 


8.50 


12.50 


20.80 


25.00 


41.65 
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PART DESCRIPTION 
NUMBER 



PRODUCT RETURN DEALER SUGGESTED 
CREDIT BILLING RETAIL 



1701 



602050-03 TRANS 2SC2335 

602050-06 IC AN 5750 

602050-07 IC UPC 1031HZ 

602051-20 IC M51393AP 

602051-23 IC AN 5265 

602051-45 IC AN 5250 

602060-22 MAGNETS - PC 

602060-28 CRT SOCKET 

602060-35 SWITCH POWER SOI 

602060-39 RES VAR 

602060-40 TRANSFORMER - PWR T01 

602060-44 HV MODULE T502 

602060-45 YOKE DEFLECTION DY01 

602060-48 CABINET REAR 

602060-49 CABINET FRONT 

602060-50 TERMINAL ASSY - REAR A/V 

602060-52 CABINET TOP - PANEL 

602060-53 BUTTON - POWER 

602060-71 PCB ASSY - CRT 

602060-73 PCB ASSY - POWER 

602060-78 IC HA 1140 

602061-23 FUSE 1.25A 

602061-24 FUSE 4 A 

602061-25 CORD - AC PWR REPLACEMENT 

602061-31 RES R05 220 OHM 

602061-41 FR 68 OHM 2W 5% 

602061-42 FR 100 OHM 1/2W 5% 

602061-43 FR 220 OHM 1/2W 5% 

602061-79 REGULATOR 2SC1106A 

602061-90 TRANS 2SD869 

602061-92 CRT 370FVB22 

602064-60 HANDLE RIGHT SIDE 

602064-61 HANDLE LEFT SIDE 

602064-62 NAMEPLATE LOGO 

602064-86 MANUAL USER 

602064-90 DOOR FRONT CNTRL PANEL 

905102-01 CABLE 5 PIN MONITOR 



1701 




7.50 


12.45 


1701 




9.00 


15.00 


1701 




9.00 


15.00 


1701 




9.00 


15.00 


1701 




9.00 


15.00 


1701 




9.00 


15.00 


1701 




3.50 


5.85 


1701 




7.50 


12.45 


1701 




5.50 


9.00 


1701 




1.00 


1.65 


1701 




25.00 


41. 75 


1701 




27.80 


46.40 


1701 




15.00 


25.00 


1701 




10.00 


16. 70 


1701 




25.00 


41. 75 


1701 


NLA 






1701 


NLA 






1701 


NLA 






1701 




25.50 


41. 65 


1701 




31.50 


52.48 


1701 


NLA 






1701 




. 60 


1.00 


1701 




. 60 


1.00 


1701 




5.50 


9.00 


1701 




1.00 


1.65 


1701 




.60 


1.00 


1701 




.60 


1.00 


1701 




.60 


1.00 


1701 




7.50 


12.45 


1701 




7.50 


12.45 


1701 


80.00 


132.00 




1701 


NLA 






1701 


NLA 






1701 




2.50 


4.00 


1701 




4.00 


6.65 


1701 


NLA 






1701 




7.50 


12.50 



1084 



314851-01 CABLE RGB 



1084 20.00 
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PART 

NUMBER 
1702 



DESCRIPTION 
SUGGESTED 
CREDIT BILLING 



PRODUCT 
RETAIL 



RETURN DEALER 



314963-01 CRT 370NVB22 
602060-48 CABINET REAR 
602060-49 CABINET FRONT 
602060-50 TERMINAL ASSY - REAR A/V 
602060-52 CABINET TOP - PANEL 
602060-53 BUTTON - POWER 
602060-72 PCB ASSY - CONTROL 
602060-76 IC HA11244 
602060-77 IC HA11247 

602061-25 CORD - AC PWR REPLACEMENT 
602061-73 DIODE IS 18 87 A 
602062-77 CRT SOCKET 
602062-96 TRANSFORMER - PWR 11901 
602063-05 RECTIFIER BRIDGE 1B4B42 
602063-12 IC AN 5515 
602063-15 IC 1901 STR3125 
602063-21 TRANS SIL 2SD1426 
602063-35 THERMISTOR TH1901 
602063-41 TRANSFORMER - SW DRV 11521 
602063-45 HV MODULE T01 
602063-46 YOKE DEFLECTION DY01 
602063-64 CAP ELECT 100OUF 16V 
602063-66 CAP ELECT 470UF 35V 
602063-68 CAP ELECT 33UF 160V 
602063-69 CAP ELECT 4.7UF 250V 
602063-73 CAP MTL POLYPRO 150OPF 
602063-77 FUSE 1A 
602063-78 FUSE 4A 
602063-80 RES 2 OHM 7W 
602063-81 RES 280 OHM R01 
602063-84 RES MTL FILM 2.7 1W 
602063-85 RES MTL FILM 4.7 2W 
602063-98 DIODE ISR124 400K 
602064-08 CRT 370KNB22 
602064-27 CAP ELECT 10OUF 35V 
602064-29 CAP ELECT 220UF 35V 
602064-55 CAP ELECT 470UF 200V 
602064-60 HANDLE RIGHT SIDE 
602064-61 HANDLE LEFT SIDE 
602064-62 NAMEPLATE LOGO 
602064-87 MANUAL USER 
602064-90 DOOR FRONT CNTRL PANEL 
602064-91 RES MTL FILM 1.5 2W 
602064-92 CAP MTL POLYPRO 500OPF 
602064-93 CAP ELECT 470uf 25V 
602064-94 CAP MYLAR . 082UF 100V 
602064-98 TRANS 2SD1453-06 
905102-01 CABLE 5 PIN MONITOR 



1702 


80.00 


132.00 




1702 




10.00 


16. 70 


1702 




25.00 


41. 75 


1702 


NLA 






1702 


NLA 






1702 


NLA 






1702 




30.00 


50.00 


1702 




9.00 


15.00 


1702 




15.00 


24.00 


1702 




5.50 


9.00 


1702 




. 60 


1.00 


1702 




7.50 


12.45 


1702 




7.50 


12.45 


1702 




7.50 


12.45 


1702 




9.00 


15.00 


1702 




8.50 


14.10 


1702 




7.50 


12.45 


1702 




2.50 


4.15 


1702 


7.50 


12.45 




1702 




18.50 


30.90 


1702 




15.00 


25.00 


1702 




1.00 


1.65 


1702 




1.00 


1.65 


1702 




.60 


1.00 


1702 




.60 


1.00 


1702 




1.00 


1.65 


1702 




.60 


1.00 


1702 




.60 


1.00 


1702 




.60 


1.00 


1702 




1.00 


1.65 


1702 




.60 


1.00 


1702 




.60 


1.00 


1702 




1.00 


1.65 


1702 


80.00 


132.00 


i 


1702 


NLA 






1702 




. 60 


1.65 


1702 




7.50 


12.45 


1702 


NLA 






1702 


NLA 






1702 




2.50 


4.00 


1702 




4.00 


6.65 


1702 


NLA 






1702 




. 60 


1.00 


1702 




1.00 


1.65 


1702 




1.00 


1.65 


1702 




. 60 


1.00 


1702 




9.00 


15.00 


1702 




7.50 


12.50 



17021 



602063-86 RES MTL FILM 6.8 2W 
602063-92 DIODE RH-1S 
602064-89 YOKE DEFLECTION DY01 
602064-95 CAP MTL POLYPRO 630OPF 
602064-96 RES CERAMIC 10K 1/2W 



17021 


. 60 


1.00 


17021 


. 60 


1.00 


17021 


15.00 


25.00 


17021 


1.00 


1.65 


17021 


. 60 


1.00 
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PART DESCRIPTION 

NUMBER CREDIT BILLING 



PRODUCT RETURN 
RETAIL 



DEALER 



SUGGESTED 



1802 



319885-01 MANUAL USER 1802 

319916-01 MANUAL USER 1802 

602090-62 TRANS 2SD1453 1802 

602090-64 DIODE GP10-1N4005 1802 

602090-66 DIODE RD11EB2 1802 

602090-67 DIODE S1B01-01S 1802 

602090-68 DIODE RGP10G 1802 

602090-69 DIODE EU-2V 1802 

602090-72 DIODE RM2C 1802 

602090-74 IC HA 1142 1802 

602090-75 IC HA11431 VIDEO CHROMA 1802 

602090-76 IC MC14053B 1802 

602090-77 IC STR470A 1802 

602090-78 IC AN 5515 VERT OUT 1802 

602090-79 IC AN 5265 SOUND 1802 

602090-84 CRT 370FCB22-TC06 ULCSA 1802 

602090-92 COIL DEGUASSING (AL) 1802 

602090-93 COIL LINEARITY 1802 

602090-96 COIL CHOKE 1.04UH 1802 

602090-97 COIL CHOKE 10.3UH 1802 

602090-98 COIL WIDTH 1802 

602091-01 TRANS HORZ DRIVE 1802 

602091-02 TRANS SIDE PCC-2 1802 

602091-03 TRANS PULSE FOR STR470 1802 

602091-04 TRANS CONVERTOR 1802 

602091-05 TRANS FLYBACK KP5872G 1802 

602091-07 THERMISTOR 1802 

602091-08 VARISTOR 1802 

602091-14 RES SEMIFIX 1KB 1802 

602091-15 RES SEMIFIX 2.2KB 1802 

602091-16 RES SEMIFIX 4.7KB 1802 

602091-17 RES SEMIFIX 47K8 1802 

602091-18 RES SEMIFIX 3308 1802 

602091-19 RES COMP GS225K/UL 1802 

602091-24 RES RWR STD 10W 3.30H 1802 

602091-25 RES M. OXIDE 7W 3 . 6K 1802 

602091-26 RES M. OXIDE 7W 10K 1802 

602091-30 RES FUSING . 5W 4.7J 1802 

602091-34 CAP PE 100V 0.15MFM 1802 

602091-37 CAP PP 200V 0.082MFJ 1802 

602091-38 CAP PP 200V 0.027MFJ 1802 

602091-40 CAP PP 200V 0.39MPK 1802 

602091-41 CAP PP 630V 0.012MFJ 1802 

602091-42 CAP PP 600V 0.0027MFK 1802 

602091-43 CAP PP 1600V 1500PJ 1802 

602091-44 CAP MPP 125VAC O.lMFM 1802 

602091-45 CAP DE7100FZ472M 125VAC 1802 

602091-46 CAP CE HR160V 33MF 1802 

602091-47 CAP CHEMI 200WV 4 701E 1802 
602091-49 CAP MPP 1.6KV 0.0082 MFJ 1802 

602091-50 CAP CE 160V 220UF 1802 



4.00 


6.65 


4.00 


6.65 


5.00 


8.35 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


5.50 


9.15 


7.50 


12.50 


3.50 


5.85 


15.00 


25.00 


5.50 


9.15 


5.50 


9.15 


85.00 


141. 60 


4.50 


7.50 


3.00 


5.00 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


3.00 


5.00 


3.00 


5.00 


5.00 


8.35 


10.00 


16. 65 


28.50 


47.50 


45.00 


75.00 


3.00 


5.00 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


3.00 


5.00 


3.00 


5.00 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


15.00 


25.00 


20.00 


33.35 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


3.00 


5.00 


1.00 


1.65 


2.00 


3.35 


5.50 


9.15 


3.00 


5.00 


5.00 


8.35 
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PART DESCRIPTION PRODUCT RETURN DEALER SUGGESTED 

NUMBER CREDIT BILLING RETAIL 



1802C 



602151-05 TRANS 2SD1397 

602151-79 IC UPC1378H 

602151-80 IC KTA7208 

602151-81 IC UPD4066BC 

602151-82 IC STR54041 

602152-25 RES VAR ROTARY 

602152-48 RES VAR ROTARY 

602152-78 RES FUSIBLE 

602152-88 RES CARBON 1/2W 10 OHM 

602152-89 RES FUSIBLE 1 OHM 

602152-92 RES FUSIBLE 1 OHM 

602152-93 RES CARBON 1/6W 10K OHM 

602152-94 RES CARBON 1/6W 120K OHM 

602152-95 RES CARBON 1/6W 15K OHM 

602153-02 RES VARIABLE 

602153-68 RES FUSIBLE 1 OHM 

602153-73 SPEAKER 16 OHM . 5W 

602153-74 SWITCH SLIDE KSA 2317 

602153-75 TRANS PIN CUSHION 

602153-76 TRANS HORZ DRIVE 

602153-77 TRANS FBT 

602153-79 TRANS SWITCHING 

602154-21 SOCKET CRT 

602154-34 DOOR VR 

602154-40 COIL DEGUASSING 

602154-44 KNOB POWER 

602154-46 POWER INDICATOR 

602154-50 SWITCH PUSH 

602155-23 CAP MYLAR 4700 PF 1 . 6KVJ 

602155-34 COIL DELAY LINE . 4MSEC 

602155-38 DIODE ZENER ZPD-22 

602155-39 DIODE RH-1 

602155-40 FUSE UL/CSA MF514AR5V 

602155-41 IC TA7670 

602155-43 POSISTOR 

602155-49 RES VAR ROTARY 

602155-53 CORD - POWER 

602155-58 CRT 370DJB22-TC17 (Y) 

602155-66 KNOB SLIDE 

602155-73 COVER BACK ASSY 

602155-74 COVER BACK 



1802C 


9.00 


15.00 


1802C 


7.50 


12.50 


1802C 


7.50 


12.50 


1802C 


7.50 


12.50 


1802C 


8.50 


14.15 


1802C 


1.00 


1.65 


1802C 


1.00 


1.65 


1802C 


1.00 


1.65 


1802C 


1.00 


1.65 


1802C 


1.00 


1.65 


1802C 


1.00 


1.65 


1802C 


1.00 


1.65 


1802C 


1.00 


1.65 


1802C 


1.00 


1.65 


1802C 


1.00 


1.65 


1802C 


1.00 


1.65 


1802C 


8.50 


14.15 


1802C 


3.50 


5.85 


1802C 


28.00 


46. 65 


1802C 


7.50 


12.45 


1802C 


45.00 


75.00 


1802C 


32.00 


53.30 


1802C 


7.50 


12.45 


1802C 


7.00 


11. 65 


1802C 


15.00 


25.00 


1802C 


2.50 


4.15 


1802C 


3.00 


5.00 


1802C 


5.00 


8.35 


1802C 


1.00 


1.65 


1802C 


4.50 


7.50 


1802C 


1.00 


1.65 


1802C 


1.00 


1.65 


1802C 


. 60 


1.00 


1802C 


7.50 


12.50 


1802C 


4.50 


7.50 


1802C 


1.00 


1.65 


1802C 


4.50 


7.50 


1802C 


135.00 


224.90 


1802C 


3.50 


5.85 


1802C 


35.00 


58.30 


1802C 


25.00 


41. 65 
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PART 



DESCRIPTION 



1902 

319552-01 MANUAL USER 
327284-01 CABLE AUDIO 
328192-02 CABLE RGB 
390099-01 CABLE RGBI 
602070-01 CRT PICTURE TUBE 
602070-05 IC RGBI INTF MB7051G3 
602070-06 IC ANA VERT DEFL MPC1378 
602070-07 IC LIN HORZ/VERT LA7823 
602070-08 IC AUDIO AMP MPC575C2 
602070-09 IC ANALOG VIDEO MPC1352 
602070-10 IC STR30123 
602070-11 IC ANA VID INTF MPC1397C 
602070-21 HV MODULE MA-1 
602070-34 RECTIFIER RM-lA 
602070-50 COIL HORZ SIZE 
602070-51 FILTER LINE X-2 
602070-52 TRANSFORMER - POWER 
602070-54 YOKE DEFLECTION 
602070-56 TRANSFORMER - SIDE PC 
602070-58 COIL HORZ LIN 
602070-59 TRANSFORMER - INSUL 
602070-70 CAP CER 220OPF 125V 
602070-71 CAP CER 470OPF 125V 
602070-90 CAP ELECT 470UF 200V 
602071-18 CAP PP 470OPF 1.6KV 
602071-25 CAP MPP 0.1UF 125V 
602071-34 RES MET OX 4.7K 2W 
602071-37 RES VARIBLE 2K 
602071-40 RES COMP 33 OK 1/2W 
602071-41 RES COMP 3.3M 1/2W 
602071-63 RES 1.8K 1/6W 
602071-65 RES 2.7K 1/6W 
602071-66 RES 4. 7K 1/6W 
602071-87 RES CEM WW 3 . 3 7W 
602071-88 RES CEM WW 220 15W 
602071-94 FUSE 5.0A 125V 
602071-97 SWITCH POWER 
602071-98 FUSE HOLDER 
602071-99 CRT SOCKET 
602072-06 CORD - PWR SPLY 
602072-33 CABINET FRONT 
602072-34 DOOR FRONT CNTRL PANEL 
602072-35 CABINET REAR V01 48-01 
602072-48 CORD - AC REPLACEMENT 
602072-60 THERM PTH451C38BF7RON140 
602072-61 CRT PIC TUBE M34JND12X 
602072-62 YOKE DEFLECTION M34JND12X 
602072-63 FILTER LINE X-l 
602072-64 COIL DEGAUS 14 7NDB 
602072-65 CAP CER 100OPF 125V 
602072-66 CAP PP 410OPF 1.6KV 
602072-67 RES MET OX 5 . 6K 2W 
602072-68 RES MET OX 3.3 3W 
602072-69 RES MET OX 2.7 3W 
602072-77 TRANS 2SD1455 
905103-03 CABLE 8 PIN 1902 



PRODUCT RETURN DEALER SUGGESTED 
NUMBER CREDIT BILLING RETAIL 



1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 
1902 



4.00 


6.65 


2.00 


3.35 


20.00 


33.20 


18.00 


30.00 


160.00 


200.00 


7.50 


12.45 


5.50 


9.15 


5.50 


9.15 


5.50 


9.15 


7.50 


12.45 


7.50 


12.45 


5.50 


9.15 


32.00 


53.30 


1.00 


1.65 


4.50 


7.50 


4.50 


7.50 


7.50 


12.45 


34.00 


56.65 


15.00 


24.90 


4.50 


7.50 


7.50 


12.45 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


7.50 


12.45 


1.00 


1.65 


. 60 


1.00 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


. 60 


1.00 


1.00 


1.65 


. 60 


1.00 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


5.00 


8.35 


3.00 


5.00 


5.50 


9.15 


4.50 


7.50 


20.00 


33.35 


5.50 


9.15 


25.00 


41.65 


8.00 


13.30 


4.50 


7.50 


160.00 


200.00 


20.00 


33.35 


4.50 


7.50 


4.50 


7.50 


. 60 


1.00 


1.00 


1.65 


1.00 


1.65 


. 60 


1.00 


1.00 


1.65 


25.00 


41.65 


7.50 


12.50 



19 02 A 



602132-13 CABLE 6 TO 8 COMPOSITE 
602132-14 CABLE RGBI 
602153-76 TRANS HORZ DRIVE 



190 2 A 
1902A 
1902A 



7.50 

18.00 

7.50 



12.50 
30.00 
12.45 
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PART DESCRIPTION 

NUMBER CREDIT BILLING 



PRODUCT 
RETAIL 



RETURN DEALER SUGGESTED 



MPS801 



I 

1540027-01 CABLE 6 PIN DIN - BLK 

314555-01 CASE BOTTOM W/ PWR SPLY 

314558-01 CARRIAGE/RIBBON ASSY 

314559-01 PLATEN ASSY 

314560-01 TRACTOR ASSY 

314561-01 GND PLATE ASSY 

314562-01 GEAR REPLACEMENT KIT 

314563-01 SENSOR ASSY 

314569-01 INKER 801 

314573-01 ROM EPROM 5JW-2 MPS801 

601010-01 RIBBON 

601011-00 COVER SOUND 

601011-02 PAPER FEED KNOB 

601011-03 CASE TOP 

601011-10 PLATE ASSY (DECORATIVE) 

601011-53 PCB ASSY 

601011-56 CABLE GUIDE 

601011-57 PRINT HEAD ASSY 

601011-62 CARRIAGE DRIVE BELT 

601011-89 LINE FEED MOTOR 

601011-98 HEAD MOTOR 

601013-25 RIBBON CLUTCH SPRING 

601013-31 HEAD SOLENOID 

601013-96 BEZEL - FRONT 

601014-09 MANUAL USER 



MPS801 




6.00 10 


.00 


MPS801 


NLA 






MPS801 


NLA 






MPS801 


NLA 






MPS801 


NLA 






MPS801 


NLA 






MPS801 


NLA 






MPS801 


NLA 






MPS801 


NLA 






MPS801 


NLA 






MPS801 




5.00 


8.35 


MPS801 


NLA 






MPS801 




5.00 


8.35 


MPS801 


NLA 






MPS801 




20.00 


33.30 


MPS801 




45.00 


75.00 


MPS801 




3.00 


5.00 


MPS801 




30.00 


50.00 


MPS801 




7.50 


12.50 


MPS801 




25.00 


41.65 


MPS801 




25.00 


41.65 


MPS801 




2.50 


4.20 


MPS801 




25.00 


41.65 


MPS801 


NLA 






MPS801 




4.00 


6.65 



MPS802 



1540027-01 CABLE 6 PIN DIN - BLK 
314581-02 CASE TOP 
314582-01 PLATE ASSY 
314583-02 CASE BOTTOM W/ PWR SPLY 
314587-01 CARRIAGE ASSY 
314588-01 PLATEN ASSY 
314590-01 GND PLATE ASSY 
314591-01 GEAR REPLACEMENT KIT 
314592-01 SENSOR ASSY 
325341-08 ROM UPGRADE 1526/802 
601200-07 SWITCH PWR ON 
601200-24 TRACTOR ASSY 
601200-30 LINE FEED MOTOR 
601200-48 CARRIAGE MOTOR ASSY 
601200-53 CARRIAGE DRIVE BELT 
601200-57 GEAR RIBBON UNIT 
601200-77 PAPER ADVANCE KNOB 
601200-82 RIBBON 
601200-90 MANUAL USER 
601201-24 PRINT HEAD ASSY 
601201-51 PAPER RACK 
601201-59 COVER SOUND 
601201-79 PCB ASSY - EXCH 



6.00 



10.00 



MPS802 


NLA 






MPS802 


NLA 






MPS802 


NLA 






MPS802 


NLA 






MPS802 


NLA 






MPS802 


NLA 






MPS802 


NLA 






MPS802 


NLA 






MPS802 




9.00 15 


.00 


MPS802 




3.00 5. 


00 


MPS802 


NLA 






MPS802 


NLA 






MPS802 


NLA 






MPS802 


NLA 






MPS802 




9.00 


15.00 


MPS802 




6.00 


10.00 


MPS802 




5.00 


8.35 


MPS802 




4.00 


6.65 


MPS802 




55.00 


80.00 


MPS802 




5.00 


8.30 


MPS802 


NLA 






MPS802 


40.00 


95.00 





- 91 - 



PART 



DESCRIPTION 



PRODUCT RETURN DEALER SUGGESTED 
NUMBER CREDIT BILLING RETAIL 



MPS803 



314615-01 PLATEN/FRICTION ASSY 
314616-01 GEAR REPLACEMENT KIT 
314617-01 SENSOR ASSY 
601020-01 RIBBON 
601020-03 LINE FEED MOTOR 
601020-05 BELT - TIMING 
601020-14 LINE FEED IDLE GEAR 
601020-16 PLATEN KNOB 
601020-20 PCB ASSY 
601020-27 HARNESS PE/HP 
601020-37 COVER SOUND 
601020-40 MANUAL USER 
601020-48 GEAR W/ IDLE 
601020-49 GEAR W DRIVING 
601020-79 PRINT HEAD ASSY 
601020-88 GEAR RIBBON IDLE 
601020-89 GEAR PF CLUTCH 
601020-90 GEAR RIBBON DRIVING 
601020-95 HEAD MOTOR 
601021-24 CASE TOP 
601201-22 PCB ASSY - MAIN LOGIC 



MPS803 


NLA 






MPS803 


NLA 






MPS803 


NLA 






MPS803 




5.00 


8.35 


MPS803 




25.00 


41.65 


MPS803 




6.50 


10.85 


MPS803 




3.00 


5.00 


MPS803 




2.50 


4.15 


MPS803 




50.00 


83.30 


MPS803 




9.00 


15.00 


MPS803 


NLA 






MPS803 




4.00 


6.65 


MPS803 




1.00 


1.65 


MPS803 




1.00 


1.65 


MPS803 




30.00 


50.00 


MPS803 




1.00 


1.65 


MPS803 




1.00 


1.65 


MPS803 




2.00 


3.35 


MPS803 




25.00 


41.65 


MPS803 


NLA 






MPS803 


NLA 







MPS1000 



319795-01 MANUAL USER 
601160-14 KNOB PRINTER 
601160-15 MOTOR PULSE 
601160-26 CARRIAGE MOTOR 
601160-30 BELT - TIMING 
601160-34 SENSOR PAPER 
601160-35 HEAD POS SENSOR 
601160-79 PANEL CONTROL 
601160-90 TRACTOR ASSY 
601161-74 IC EPROM 27256 
601162-20 RIBBON MPS1000 



MPS1000 


4.00 


6.65 


MPS1000 


3.00 


5.00 


MPS1000 


25.00 


41. 65 


MPS1000 


25.00 


41.65 


MPS1000 


4.00 


6.55 


MPS1000 


15.00 


25.00 


MPS1000 


25.00 


41. 65 


MPS1000 


25.00 


41. 65 


MPS1000 


40.00 


64.00 


MPS1000 


10.00 


16. 65 


MPS1000 


5.00 


8.35 



MPS1200 



1540027-01 CABLE 6 PIN DIN - BLK 

312335-01 RIBBON CARTIDGE MPS1200 

319893-01 MANUAL USER 

601210-30 PANEL CONTROL 

601210-38 CARRIAGE MOTOR 

601210-42 GEAR FIRST 

601210-43 RIBBON GEAR 

601210-50 BELT - TIMING 

601210-62 PAPER FEED MOTOR 

601210-66 PRINT HEAD ASSY 

601210-69 RIBBON MASK 

601210-97 PAPER SENSOR 

601211-01 TRACTOR UNIT 

601211-19 PCB ASSY - POWER DRIVER 

601212-95 PCB INTERFACE - PARALLEL 



MPS1200 


6.00 


10.00 


MPS1200 


5.00 


8.35 


MPS1200 


4.00 


6.65 


MPS1200 


10.45 


17.40 


MPS1200 


11.30 


18.80 


MPS1200 


. 70 


1.15 


MPS1200 


.50 


.85 


MPS1200 


.90 


1.50 


MPS1200 


12.90 


21.50 


MPS1200 


22.50 


37.50 


MPS1200 


. 60 


.95 


MPS1200 


3.50 


5.80 


MPS1200 


23.85 


39. 75 


MPS1200 


117.30 


195.40 


MPS1200 


24.10 


40.00 
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PART 



DESCRIPTION 



PRODUCT RETURN DEALER SUGGESTED 
NUMBER CREDIT BILLING RETAIL 



1515 



1540027-01 CABLE 6 PIN DIN - BLK 1515 6.0010.00 

314504-01 CASE BOTTOM W/ PWR SUPPLY 1515 NLA 

314506-01 CARRIAGE ASSY 1515 NLA 

314507-01 PLATEN ASSY 1515 NLA 

314508-01 TRACTOR ASSY 1515 NLA 

314509-01 GND PLATE ASSY 1515 NLA 

314510-01 GEAR REPLACEMENT KIT 1515 NLA 

314511-01 SENSOR ASSY 1515 NLA 

314517-01 PAPER NARROW 1515 9.00 15.00 

601085-00 COVER SOUND 1515 NLA 

601085-02 BEZEL - FRONT 1515 NLA 

601085-03 CASE TOP 1515 NLA 

601085-04 RIBBON 1515 5.00 8.35 

601085-38 POWER INDICATOR ASSY 1515 NLA 

601085-45 PRINT HEAD ASSY 1515 NLA 

601087-19 MANUAL USER 1515 NLA 

601100-47 PCB ASSY - MP-J-1/2 1515 NLA 

601100-69 LINE FEED SOLENOID 1515 25.00 41.65 

601101-09 HEAD SOLENOID 1515 NLA 

601101-10 HEAD MOTOR 1515 NLA 

970153-08 ROM 80J-9 PRINTER UPGRADE 1515 9.00 15.00 

1520 



314080-01 MANUAL USER 1520 NLA 

314082-01 PAPER PLOTTER 1520 NLA 

325340-03 IC 6500/1 MICROPROCESSOR 1520 

601070-54 PENS SET/4 REPLACEMENT 1520 



7.00 11.65 
7 .5012.45 



1525 



1540027-01 CABLE 6 PIN DIN 
314527-01 POWER INDICATOR ASSY 
314531-01 CARRIAGE ASSY 
314532-01 PLATEN ASSY 
314533-01 TRACTOR ASSY 
314534-01 GND PLATE ASSY 
314535-01 GEAR REPLACEMENT KIT 
314539-01 PAPER 
601100-01 RIBBON 
601100-03 MANUAL USER 
601100-09 COVER SOUND 
601100-10 CASE TOP 

601100-15 CASE BOTTOM W/ PWR SPLY 
601100-47 PCB ASSY - MP-J-1/2 
601100-69 LINE FEED SOLENOID 
601101-09 HEAD SOLENOID 
601101-10 HEAD MOTOR 
601102-41 PCB ASSY - MP-J-3 
601102-48 PRINT HEAD ASSY 
970153-08 ROM 80J-9 PRT UPGRADE 



1525 


6.0010 


.00 




1525 




7.50 


12.50 


1525 


NLA 






1525 


NLA 






1525 


NLA 






1525 


NLA 






1525 


NLA 






1525 


NLA 






1525 




5.00 


8.35 


1525 




4.00 


6.65 


1525 


NLA 






1525 


NLA 






1525 


NLA 






1525 


NLA 






1525 




25.00 


41.65 


1525 


NLA 






1525 


NLA 






1525 


NLA 






1525 




30.00 


50.00 


1525 




9.00 


15.00 
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PART 



DESCRIPTION 



PRODUCT RETURN DEALERSUGGESTED 
NUMBER CREDIT BILLING RETAIL 



DPS1101 



1540027 
314640- 
314641- 
314642- 
314643- 
314644- 
314650- 
314652- 
314653- 
314654- 
314655- 
314656- 
314657- 
314659- 
314660- 
314661- 
314662- 
314666- 
314667- 
601030- 
601030- 
601030- 
601030- 
601030- 
601030- 
601030- 
601030-. 
601030- 
601030- 
601030- 
601034- 



-01 CABLE 6 PIN DIN - BLK 
01 COVER SOUND PROOF 
01 BEZEL - FRONT 

CASE TOP 

PLATE ASSY (DECORATIVE) 

CASE BOTTOM 

PRINT HEAD ASSY 

SELECTION ASSY 

PAPER/DAISY GUIDE ASSY 

CLUTCH SHIFT ASSY 

CLUTCH MAGNET ASSY 

CARRIAGE FRAME ASSY 
01 HEAD CARRIGE ASSY 
01 PAPER GUIDE ASSY 
01 GND PLATE ASSY 

GEAR/PAPER RELEASE KIT 

SENSOR ASSY 
01 KIT CABLE FLEXIBLE 
01 KIT HARDWARE 

03 LINE FEED MOTOR 
09 HEAD MOTOR ASSY 
14 RIBBON MOTOR 
24 PLATEN ASSY 
26 SWITCH PCB DIP 
29 PCB ASSY - POWER 

32 PCB ASSY - LOGIC 

33 PCB ASSY - CBM SERIAL 
40 PCB ASSY - CARRIAGE 
47 RIBBON 1101 IBM SELECTRIC 
65 PRINTWHEEL JUKI DAISY 

04 MANUAL USER 



01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 



01 
01 



DPS1101 


6.00 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 


NLA 


DPS1101 





10.00 



4.00 6.65 



1530 - 1531 



603030-66 MANUAL USER 
603030-67 MANUAL USER 



1530 
1531 



4.00 
4.00 



6.65 
6.65 



1700 - 1750 - 1764 



311759-01 MANUAL USER 1700/1750 1700/1750 

315089-01 IC 8726 RAM EXP CNTRL 1764/1750 

315089-02 IC 8726 RAM EXP CNTRL QUAD 1764/1750 
390205-01 POWER SUPPLY 1764EXP 



5.00 8.35 

35.00 58.35 

35.00 58.35 

42.50 70.80 



CI 670 



319854-01 MANUAL USER 



CI 670 



4.00 



6.65 
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PART 



DESCRIPTION 



PRODUCT RETURN DEALER SUGGESTED 
NUMBER CREDIT BILLING RETAIL 



PC10-1 - PCI 0-2 



318042-01 KIT PC10 HD MOUNTING 

380008-02 KEYBOARD CHERRY 

380021-01 POWER SUPPLY 112W SCHAFFER PC10 

380021-02 POWER SUPPLY 135W PHIHONG PC10 

199.90 

380064-01 PCB ASSY - MAIN COMBO 

380065-01 PCB ASSY - RAM EXP CARD 

380069-01 PCB ASSY - ATI GRAPHIC 

380100-02 COVER BOTTOM (HOUSING) 

380101-01 COVER TOP (HOUSING) 

380102-01 PANEL FRONT 

380111-01 DRIVE ASSY - PC 5 1/4 

380202-01 IC 8253A-5 TIMER 

380203-01 IC 8237A-5 DMA CONTROLLER 

380205-01 IC 8250 ACI 

380206-01 IC FDC 765A 

380207-01 IC 1691 WD DATA SEPERATOR 

380211-03 IC FPLA N82S153 

380212-01 IC PLA N82S100 

380258-03 IC BIOS EPROM 27128 

380420-01 MANUAL DOS 3.2 

380420-02 MANUAL GW BASIC 3.2 

380420-03 MANUAL USER GUIDE 

380842-01 DISKETTE DOS SYSTEM 3.2 

380842-02 DISKETTE GW BASIC 3.2 

390269-02 POWER SUPPLY 112W PHIHONG PC10 

8256120-04 FAN ASSY 115V POO 

901874-01 IC 8259A INTERRUPT CNTRL PC10 

901875-01 IC 8284A CLOCK GENERATOR PC10 

901876-01 IC 8288 BUS CONTROLLER PC10 



PC10 
PC 10 



PC10 
PC 10 
PC 10 
PC10 
PC 10 
PC 10 
PC10 
POD 
PC 10 
PC10 
PC 10 
PC 10 
PC10 
PC 10 
PC 10 
PC10 
PC 10 
PC 10 
PC10 
PC 10 



10.00 . 


16.65 


95.00 158.30 


120.00 


199.90 




120.00 


75.00 


175.00 


40.00 


140.00 


40.00 


140.00 


20.00 


33.30 


20.00 


33.30 


10.00 


16. 65 


175.00 


291 . 55 


8.50 


14.15 


15.00 


25.00 


15.00 


25.00 


15.00 


25.00 


15.00 


25.00 


10.25 


17.10 


11.25 


18. 75 


7.00 


11. 65 


15.00 


25.00 


15.00 


25.00 


10.00 


16. 65 


5.00 


8.35 


5.00 


8.35 


120.00 


199.90 


25.00 


41. 65 


7.50 


12.50 


7.50 


12.50 


9.00 


15.00 
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PART DESCRIPTION PRODUCT RETURN DEALER SUGGESTED 

NUMBER CREDIT BILLING RETAIL 

PC10-III 

251118-01 GUIDE - PCB PCI -I II 3.50 5.85 

312225-01 CHASSIS BASE PC10-III 25.00 41.65 

312226-01 COVER TOP PC10-III 25.00 41.65 

312233-01 BRACKET MOUNTING PC10-III 15.00 25.00 

312625-01 PCB ASSY - MAIN LOGIC PC10-III 75.00 115.00 

312631-02 POWER SUPPLY ASSY PC10-III 85.00 141.65 

312619-01 BEZEL - FD HOLE COVER PC10-III 3.00 5.00 

312689-02 STANDOFF PC10-III 1.00 1.65 

312102-02 KEYBOARD PC10-III 80.00 133.35 

312110-01 IC SMC9268 FDC PC10-III 12.50 20.85 

313010-01 BEZEL - PC10-I11 PC10-III 60.00 100.00 

313011-02 PLATE SPACER PC10-III 3.00 5.00 

318048-01 IC FE2010A MASTER CNTRL PC10-III 45.00 15.00 

318085-01 ROM BIOS PC10-III 30.00 50.00 

318086-01 ROM VIDEO CHARACTER PC10 -III 12.00 20.00 

318081-01 IC 5120 IO/MOUSE CNTRL PC10-III 20.00 33.35 

318088-01 IC VIDEO PVC4 PC10-III 18.00 30.00 

318091-01 IC PRT CNTRL PPC1 PC10-III 15.00 25.00 

319906-01 MANUAL - BASIC 3.2 PC10-III 15.00 25.00 

319953-01 MANUAL - USER MS/DOS 3.2 PC10-III 15.00 25.00 

319964-02 MANUAL - OPERATIONS PC10 -III 5.00 8.35 

380012-04 CABLE FLOPPY DISK DRIVE PC10-III 10.00 16.65 

380016-01 LED ASSY - POWER ON PC10-III 3.50 5.85 

380020-02 LED ASSY - HARD DRIVE PC10-III 3.50 5.85 

380111-01 DRIVE ASSY - 5 1/4 FLOPPY PC10-III 95.00 156.35 

380120-01 PANEL CARD EXTENSION PC10-III 8.50 14.15 

380128-01 FOOT PC10-III 1.00 1.65 s 

380132-10 NAMEPLATE PC10-III PC10-III 1.00 1.65 

380133-05 PLATE LOGO PC10-III 1.00 1.65 

380538-01 DISKETTE DOS 3.2 PC10-III 10.00 16.65 

380538-02 DISKETTE GW BASIC 3.2 PC10-III 10.00 16.65 

903508-15 CORD - POWER PC10-III 5.00 8.35 
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PART DESCRIPTION PRODUCT 
NUMBER CREDIT BILLING 



RETURN DEALER 
RETAIL 



SUGGESTED 



PC COLT 



251118 
312225 
312226 
312399 
312625 
312637 
312679 
312689 
312710 
313005 
313011 
313066 
317720 
317721 
318048 
318085 
318086 
318087 
318088 
318091 
319906 
319953 
319980 
380012 
380016 
380020 
380111 
380120 
380128 
380132 
380133 
903508 



■01 GUIDE - PCB COLT 3.50 5.85 

■01 CHASSIS BASE COLT 25.00 41 

■01 COVER TOP COLT 25.00 41.65 

■01 BEZEL - COLT COLT 7.50 12.50 
■01 PCB ASSY - MAIN LOGIC COLT 75 

■02 POWER SUPPLY ASSY COLT 85.00 
■01 BEZEL - FD HOLE COVER COLT 3. 

■02 STANDOFF COLT 1.00 1.65 
-01 IC SMC 92 68 FDC COLT 12.50 20 

01 KEYBOARD COLT 70.00 116.65 

02 PLATE SPACER COLT 3.00 5.00 



. 65 



00 175.00 
141. 65 
00 5.00 



.85 



-01 BRACKET MOUNTING 

-01 DISKETTE GW BASIC 3.2 



00 
COLT 15. 00 



-01 DISKETTE DOS 3.2 



COLT 10.00 



-01 IC FE2010A MASTER CNTRL 



25.00 
COLT 10. 00 16. 65 

16. 65 
.00 75.00 



00 



COLT 45. 
50.00 



■01 ROM BIOS COLT 30 
■01 ROM VIDEO CHARACTER COLT 12.00 
■01 IC 5720 10 /MOUSE CNTRL COLT 20 
IC VIDEO PVC4 COLT 18.00 30 

IC PRT CNTRL PPC1 COLT 15.00 
■01 MANUAL - BASIC 3.2 COLT 15.00 
■01 MANUAL - USER MS/DOS 3.2 COLT 15 
■01 MANUAL - OPERATIONS COLT 
■04 CABLE FLOPPY DISK DRIVE 



■01 
■01 



5.00 8 
COLT 10 



-02 LED ASSY - POWER ON COLT 3.50 5. 



-02 LED ASSY - HARD DRIVE 



COLT 3. 



-01 DRIVE ASSY - 5 1/4 FLOPPY COLT 
-01 PANEL CARD EXTENSION COLT 8. 

-01 FOOT COLT 1.00 1.65 
-12 NAMEPLATE COLT COLT 1.00 1.65 
-05 PLATE LOGO COLT 1.00 1.65 

-15 CORD - POWER COLT 5.00 8.35 



20.00 
.00 33.35 

.00 

25.00 

25.00 
.00 25.00 

35 

00 16.65 

85 
50 5.85 

95.00 156.35 
50 14.15 
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PART DESCRIPTION 

NUMBER CREDIT BILLING 



PRODUCT 
RETAIL 



RETURN DEALER SUGGESTED 



MULTIPLE USE - CBM BUSINESS 



314090- 
314091- 
320048- 
320101- 
320139- 
320168- 
320284- 
320289- 
320397- 
320814- 
320821- 
320823- 
320901- 
320902- 
320972- 
321604- 
8032051 
8050029 
901499- 
903150- 
903267- 
903467- 
905955- 
907300- 



01 KEY ASSY - SINGLE, SPECIFY MU- 
01 KEY ASSY - SINGLE, SPECIFY MU- 
01 HARNESS PWR 8K MU- 

01 CABLE ASSY - PET/IEEE MU- 

01 HARNESS KYBRD CNNCT MU- 

01 CORD - POWER UL/CSA MU- 

01 KEYBOARD BUSINESS MU- 

01 HARNESS PWR DYN 8 WIRE MU- 

01 BEZEL - CPU BLACK PLASTICMU- 
01 HARNESS ASSY - PWR ANALOG MU- 
01 HARNESS ASSY - POWER MU- 

01 HARNESS ASSY - LED MU- 

01 HARNESS KYBRD DUAL CNNCT MU- 

02 TRANSFORMER -12 UL/CSA MU- 
01 MANUAL DRIVE USER 4 . MU- 
01 MANUAL USER 4 . BASIC MU- 
-01 POWER SUPPLY - CPU UL MU- 
-01 POWER SUPPLY - DISK DRVSMU- 

01 IC SCREEN ED 60 HZ 40 COLMU- 

02 CONN CRT MU- 

02 CONN R/ANGLE RS232 MU- 

03 FILTER POWER 3A 250V MU- 
03 HARDWARE - IEEE 488 MU- 
02 TRANSDUCER PIEZ ACOUSTIC MU- 



GRAPH 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 



NLA 
NLA 
NLA 



NLA 

NLA 
NLA 



40.00 

5.00 

5.00 

55.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

10.00 

21.00 

6.00 

6.00 

51.00 

9.00 



6.00 
1.00 
5.00 



64.00 

8.35 

8.35 

91.65 

8.35 

8.35 

8.35 

8.35 

8.35 

16.65 

35.00 

10.00 

10.00 

85.20 

15.00 



10.00 
1. 70 
8.35 



2001 - 4000 

320122-01 KEYBOARD GRAPHIC PET 2001/4000 55.00 91.65 

321443-00 PCB ASSY - DISPLAY 91N EX2001/4000 95.00 

320351-08 PCB ASSY - 32K GRPH 4.0 EX 2001/4032 125.00 

320351-10 PCB ASSY - 32K BUS 4.0 EX2001/4032 NLA 

2022 - 2023 



990145-01 PCB ASSY - JP EXCH 
320311-01 PCB ASSY - FRICTION EXCH 
990135-01 KNOB TRACTOR FEED 
320368-02 TRANSFORMER - PRINTER 
990035-01 PCB ASSY - MTR CNTRL 
990122-01 MOTOR TRACTOR DRIVE 
990111-01 PRINT HEAD 
320311-02 PCB ASSY - TRACTOR EXCH 



2022 




125.00 






2022 


NLA 








2022/2023 




7.50 


12. 


.45 


2022/2023 




21.00 


35. 


.00 


2022/2023 




25.00 


41. 


.50 


2022/2023 




50.00 


83. 


.00 


2022/2023 


100. 


00 166.60 






2022P 


NLA 









2031 - 4040 

950550-00 DRIVE ASSY - SHUGART EX 2031-4040 140.00 

314147-01 PCB ASSY - MTR CONTROL 2031/4040 45.00 75.00 

320939-01 TRANSFORMER - DRV 2031HP 2031HP 21.00 35.00 

1540038-01 PCB ASSY - 2031HP 2031HP 95.00 

2031040-01 PCB ASSY - EXCH 2031HP 95.00 

1540033-01 PCB ASSY - EXCH 2031LP 95.00 
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PART 



DESCRIPTION 



PRODUCT RETURN DEALERS UGGES TED 
NUMBER CREDIT BILLING RETAIL 



2040 - 4040 

320820-01 PCB ASSY 
320817-01 PCB ASSY 

4022 



DRV DIGITAL EX 
DRV ANALOG EX 



2040 
2040/4040 



NLA 
95.00 



4022034-01 PCB ASSY - FCC EXCH 
320940-03 TRANSFORMER- PRT 4022 

4023 



4022 
4022 



105.00 



NLA 



601203-56 PCB ASSY - EXCH 



4023 



95.00 



4032 



8032090-03 PCB ASSY - FCC 12 IN EXCH 4032 
4040 



125.00 



320820-02 PCB ASSY - DRV DIGITAL EX 

4064 

8900039-01 DISPLAY I/F 
8900012-01 PCB ASSY - EXCH 
8900008-01 POWER SUPPLY 

6400 



601141-86 PCB ASSY 
601141-88 PCB ASSY 
601141-87 PCB ASSY 
601141-89 PCB ASSY 



CPU BRD EXCH 
PWR BRD EXCH 
1/0 BRD EXCH 
IEEE EXCH 



4040 



4064 
4064 
4064 



6400 
6400 
6400 
6400 



135.00 



NLA 



30.00 50.00 
105.00 



125.00 
125.00 
135.00 



NLA 



64 ED 

310443-01 PCB ASSY - DISPLAY 

8023P 

8023001-01 PCB ASSY - MAIN LOGIC EX 

8032 - 9000 

8032090-01 PCB ASSY - LOGIC FCC EX 
321444-00 PCB ASSY - DISPLAY 12 IN EX 



64ED 



8023P 



8032 
8032/9000 



NLA 



125.00 



125.00 
95.00 
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PART DESCRIPTION 



8050 - 8250 



PRODUCT 
NUMBER 



320085-02 

8050006-01 

8250023-02 

8050002-01 

8050002-02 

8050002-05 

8050031-01 

8050047-01 

8050059-01 

8050059-02 

8250039-01 

8250023-03 

8050044-01 



TRANSFORMER UL/CSA 
PCB ASSY - ANALOG MIC EX 
PCB ASSY - ANALOG MIC EX 
PCB ASSY - DIGITAL MIC EX 
PCB ASSY - DIGITAL TAN EX 
PCB ASSY - DIGITAL MPI EX 
DRIVE ASSY -51/4 MIC EX 
DRIVE ASSY -51/4 TAN EX 
DRIVE ZERO ASSY- MPI EX 
DRIVE ONE ASSY - MPI EX 
DRIVE ASSY - MSAF EXCH 
PCB ASSY - ANALOG MPI EX 
PCB ASSY - ANALOG TAN EX 



8096 

8032110-01 PCB ASSY - 64K MEMORY 

8250 

8250023-01 PCB ASSY - ANALOG MIC EX 
8050002-04 PCB ASSY - DIGITAL MIC EX 
8050002-06 PCB ASSY - DIGITAL MPI EX 
8250029-01 DRIVE ZERO ASSY - MPI EX 
8250029-02 DRIVE ONE ASSY - MPI EX 
8250039-02 DRIVE ASSY - MSAF DUAL EX 
8050002-03 PCB ASSY - DIGITAL TAN EX 
251091-01 DRIVE ASSY -DUAL HD LP 

8128 - B256 



RETURN DEALER 


SUGGESTED 


CREDIT BILLING RETAIL 


8050 


21.00 35.00 


8050 


95.00 


8050 


95.00 


8050 


135.00 


8050 


135.00 


8050 


135.00 


8050 


165.00 


8050 


165.00 


8050 


165.00 


8050 


165.00 


8050 


165.00 


8050/8250 


95.00 


8050/8250 


105.00 


8096 


125.00 


8250 


95.00 


8250 


135.00 


8250 


135.00 


8250 


165.00 


8250 


165.00 


8250 


165.00 



8250 



NLA 



8250LP/1001 200.00 332.00 



8256039-01 POWER SUPPLY - SWITCHING 

8256068-02 PCB ASSY - CBMII HP EX 

4256004-01 POWER SPLY - SWITCHING 

8256048-02 PCB ASSY - CBMII LP EX 

8256068-01 PCB ASSY - CBMII HP EX 



B128/256HP 

B128HP 

B128LP 

B128LP 

B256HP 



85.00 142.00 
135.00 

85.00 141.95 
135.00 
135.00 



SP9000 



324056-01 PCB ASSY 
324038-01 PCB ASSY 
324042-01 PCB ASSY 
8032090-09 PCB ASSY 
9000007-01 PCB ASSY 



- MEMORY PROTECT 

- BMB EXCH 

- COMPUTHK EXCH 

- FCC EXCH 

- SP COMBO EX 



SP9000 
SP9000 
SP9000 
SP9000 
SP9000 



15.00 
125.00 
125.00 
125.00 
135.00 



25.00 
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IMPORTANT NOTES 



